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Anno IV 


BOLLETTINO METEOROLOGICO 


GENNAIO 1860 


DELL’ OSSERVATORIO ASTRONOMICO 

» DEL L’UN IV E li SITA DI TORINO 

-oWlATJUVv^ - 


RIASSUNTO DELLE OSSERVAZIONI FATTE NEL IYIESE DI GENNAIO. 

La pressione atmosferica si mantenne costantemente elevata in tutto il mese, e la media del mese 43,85 supera di 7 mn ’ la media 
di Gennaio degli ultimi tre anni. Nel solo giorno 22 essa discese al disotto di tal media, per risalire il giorno dopo. I valori 
estremi della pressione atmosferica sono 52,3 nel giorno 9 a 9 h ant. e 31,7 nel giorno 22 a 3 h pom. 

La temperatura elevata nella prima decade andò diminuendo nella seconda e nella terza. In questa pei giorni 23, 24, 25 e 20 
la temperatura massima fu inferiore allo zero. La media di tutto il mese delle temperature minime —2,7 è mollo superiore 
a quella dell’anno scorso —7,2, ed eguale a quella del 1867, ma inferiore a quella del 1866 —0,6. Le temperature 
estreme per la prima decade sono -t-7,8 e —1,8, per la seconda -+-5,5 e —5,5, e per la terza +C,3 c —9,2. 

Il vento fu debolissimo in tutto il mese ; la sua direzione fu quasi sempre S. 0. 

Si ebbe neve nei giorni 14, 28 e 29, ma in quantità minima. 


NOTAZIONI ED AVVERTENZE. 

Intensità relativa del vento: 0 indica calma; 1 appena sensibile; 2 un po’forte; 3 forte; 4 fortissimo. 

Forma delle nubi : m indica cumuli : r cirri ; s strati. 

nr nebbia rara; nb nebbia; nf nebbia fitta; no nebbia solo all’orizzonte. 

pg pioggia minuta e scarsa; p pioggia; pd pioggia dirotta; pt pioggia temporalesca; gr grandine. 
nv neve ; br brina ; rg rugiada. 

Le osservazioni sono fatte a tempo vero locale. 

Le altezze barometriche sono diminuite di 700 millimetri. 

Le temperature minima e massima, e l’altezza dell’acqua caduta e dell’acqua evaporata, si riferiscono alle 24 ore comprese fra le 9 pom. del giorno 
per cui sono registrate e le 9 pom. del giorno precedente. 

La parola direzione designa il luogo dove il vento va-, se si vuol sapere donde viene bisogna aggiungere o togliere 180 ai numeri di gradi del bollettino 
secondo che questi numeri sono minori o maggiori di 180. 

Per le osservazioni ozonoscopiche le cartolino stanno esposte pel tempo che passa fra due osservazioni consecutive. 
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Anso IV 


FEBBRAIO 1869 


BOLLETTINO METEOROLOGICO 

DELL’OSSERVATORIO ASTRONOMICO 

DELL’UNIVERSITÀ DI TORINO 

—---»rtAAATJ\AAA^ ■” 


RIASSUNTO DELLE OSSERVAZIONI FATTE NEL MESE DI FEBBRAIO. 


In Febbraio la pressione atmosferica fu molto elevata nelle due prime decadi e sebbene «a .diminuita.nellla terza, « 

medio 42 00 è alquanto superiore alla media degli ultimi tre anni. Si ebbero oscillazioni in maggior numero e di maggiore 
1 valori estremi corrispondenti a queste oscillazioni sono ì seguenti : 


ampiezza che non nel mese scorso. 

Giorni del mese. 


1 . 44,9 

5. 52, 0 

10. 40, 3 

14. 48,1 

16. 48,0 

25 . 43,9 


2. 34,1 

9. 41,1 

13. 35, 5 

lo. 44, 4 

22 . 32, 4 

28 . 28, 9 


La temperatura fu mite; la media delle temperature minime +2,5 e I» . P °“ 
differenti dalle corrispondenti degli anni 1866 e 1867, ma sono pero mollo superno, a quelle dell anno scorso. 

La temperatura minima nel solo giorno 1 4 fu inferiore a 0. 

1 valori estremi della temperatura sono —0,4 il 14, e 1 ' , C ot,„. n 7 inne 

L’umidità fu generalmente grande; nei giorni 2, 12, 14, 15 e 2 ! raggi 
Si ebbe neve nel giorno 2, e pioggia nei giorni 19, 20, 21, 2*, e 

L’acqua raccolta nel pluviometro raggiunse l’altezza di mm. 52,8. debole 

Nel giorno 28 si ebbe nelle ore pomeridiane vento fortissimo; ma in tu) U gl. alta gmrn, ,1 ventato assai debole. 

La tavola seguente dà per questo mese il numero delle volte che spu i 

N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSO SO OSO 0 ONO NO NNO 

1 2 1 2 15 26 8 2 1 5 5. 


notazioni ed avvertenze. 

Intensità relativa del vento: 0 indica calma; 1 appena sensibile; 2 un po forte, 3 forte, 

Forma delle nubi: m indica cumuli: r cirri; s strati. 

nr nebbia rara; nb nebbia; nf nebbia fitta; no nebbiai solo all^or poralesca; gr grandine. 

pg pioggia minuta e scarsa; p pioggia; pd pioggia dirotta, pi piogg e 

nv neve; br brina; rg rugiada. 

Le osservazioni sono fatte a tempo vero locale. . , , „_ . , 

Le altezze barometriche sono diminuite di 700 millimetri. dell’acaua evaporata, si riferiscono alle 24 ore comprese fra le 9 pom. de g 

Le temperature minima e massima, e l’altezza dell’acqua caduta e dell acqua g bollettino 

per cui sono registrate e le 9 pom. del giorno precedente. donde vigne bisogna aggiungere o togliere 180 ai numeri di gradi del bollettino 

La parola direzione designa il luogo dove il vento iw; se s* vuol sap 
secondo che questi numeri sono minori o maggiori di 180. b nassa fra due osservazioni consecutive. 

Per le osservazioni ozonoscopiche le cartoline stanno esposte pel tempo cne passa 
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DIAGRAMMI DELLE OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE IEBBRAIO 1869 















































































































































































































































Anno IV 


MARZO I8«» 


BOLLETTINO METEOROLOGICO 

DELL’OSSERVATORIO ASTRONOMICO 

DELL’UNIVERSITÀ DI TORINO 

- — 


RIASSUNTO DELIE OSSERVAZIONI FATTE NEL MESE DI MARZO. 

Il valor medio della pressione atmosferica del mese di Marzo è straordinariamente piccolo ; raggiunse appena 27,18, ed è quindi 
inferiore di 10 mm alla media ricavata dalle osservazioni degli ultimi tre anni. La pressione non raggiunse questa media che 
nel solo giorno 5, senza però superarla. 

La pressione minima del mese 16,5, che si ebbe il giorno 2, è anche la minima degli ultimi tre anni. 

I valori estremi della pressione atmosferica corrispondenti alle varie oscillazioni sono i seguenti : 


Giorni del mese. 

Massimi. 

Giorni del mese 

Minimi. 

1 . 

.. . 28, 0 

2. 

. .. 16,5 

5 . 

. .. 37,7 

6. 

. .. 29,0 

8. 

... 33,2 

11 . 

. .. 18, 7 

14. 

. . . 24, 1 

15. 


19. 

. . . 35, 0 

21 . 

. .. 19, 5 

23. 

... 31,1 

24. 

. . . 27, 1 

26. 

... 31,2 

28. 

. .. 23,3 


La temperatura fu assai bassa ; tanto la media del mese quanto la media della massima e quella della minima sono molto inferiori 
a quella del mese di Marzo degli ultimi tre anni. Per dieci giorni la temperatura minima fu inferiore allo zero. 

Le temperature estreme furono —1,2 nei tre giorni 4, 5 e 6 e -4- 1 4,8 nel giorno 19. 

L’umidità fu piccolissima nei primi giorni del mese, ma crebbe nelle ultime due decadi, e raggiunse la saturazione in sette giorni. 
Si ebbe pioggia o neve in 17 giorni, e si raccolsero nel pluviometro mm. 82,6 d'acqua. 

L’acqua evaporata nel mese raggiunse l’altezza di rom. 22. 

La tavola seguente dà per questo mese il numero delle volte che spirò il vento in ciascuna direzione. 

N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSO SO OSO 0 ONO NO NNO 

1416 32 18105 2 1 413 23 8 6 4 2 7. 


NOTAZIONI ED AVVERTENZ 


Intensità relativadel vento: 0 indica calma; 1 appena sensibile; 2 un po’forte; 3 forte; 4 fortissimo, 
forma delle nubi: m indica cumuli: r cirri; s strati. 

nr nebbia rara; nb nebbia; nf nebbia fitta; no nebbia solo all’orizzonte. 

PO pioggia minuta e scarsa; p pioggia; pd pioggia dirotta; pt pioggia temporalesca; gr grandine. 
nv neve; br brina; rg rugiada. 

Le osservazioni sono fatte a tempo vero locale. 

Le temperature^inima rmassìma^'eT’aUezza deìl’acqua'caduta e dell’acqua evaporata, si riferiscono alle 24 ore comprese fra le 9 pom. del giorno 
laparoìi ^designa ’il fuogo’dovè Evento’wr’se’sf'vuol sapere donde viene bisogna aggiungere 0 togliere 180 ai numeri di gradi del bollettino 

pel tempo eh. pò*, fra due o™o„i eonseeutive. 
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10 

10 

10 

10 

10. 

10 

nr 

nf 


sm 

P 

nv 

9,6 

0,3 

69 

85 



12 

1 

1 

1 

2 

1 

0 

210 

210 

215 

255 

185 


10 

10 

9 

10 

2 

0 

nb 

sm 

sm 

sm 

sm 

no 

1,8 

0,4 

84 

100 



1 13 

2 

1 

1 

2 

2 

2 

280 

0 

340 

50 

60- 

60 

10 

10 

9 

10 

10 

10 

ms, no 

s 

msr 

ms 

P 

P 

1,5 

0,5 

57 

82 


V 

\ 14 

2 

1 

1 

2 

0 

1 

60 

30 

.260 

235 


35 

10 

10 

7 

6 

8 

0 

sm, nb 

ms 

mr 

m 

sm 


3,9 

0,4 

72 

87 


1 

/ 15 

1 

1 

1 

2 

2 

1 

120 

235 

25 

230 

220 

135 

10 

10 

io, 

10 

10 

10 

s, nb 

s 


s 

i 

P 

0,9 

0,4 

80 

84 


« 

\ 16 

2 

1 

1 

1 

2 

2 

70 

160 

195 

20 

290 

215 

10 

10 

10 

10 

3 

0 

nv 

nf i P 

nr 

ms 

* 


14,1 

0,3 

88 

95 


g 

17 

1 

0 

1 

1 

1 

1 

90 


210 

220 

245 

240 

io 

9 

10 

10 

10 

10 

nf 

nf 

srm 

P 

P 

P 

6,8 

0,4 

64 

61 


i i 

» 1 

f 18 

1 

3 

2 

3 

2 

1 

240 

215 

210 

215 

200 

220 

10 

10 

2 

0 

0 

0 

ms,nb,pg 

sm 

mr 

m . 



3,5 

0,3 

45 

53 



19 

2 

1 

0 

0 

0 

2 

250 

230 




280 

5 

5 

1 

1 

5 

2 

rs 

rs 

r« 

rs 


smr 

0 

0,7 

75 

92 



, 20 

2 

1 

2 

2 

3 

3 

80 

75 

80 

70 

50 

60 

10 

10 

10 

4 

9 

10 

ms 

ms 


mr 

sm 

sm 

2,2 

0,7 

94 

li» 



r 21 

1 

2 

2 

1 

1 

0 

10 

340 

110 

175 

50 


10 

10 

10 

10 

10 

io' 

ms 

ms 

pg 

P 

nv 


14,8 

0,3 

43 

72 



22 

1 

1 

"2 

1 

■ 0 

0 

230 

190 

175 

235 



8 

2 

1 

1 

1 

2 

ms, nr 

m 

ms 

ms 

rs 

sr 

2,1 

0,4 

71 

80 



i 23 

2 

. 2 

1 

3 

1 

0 

10 

10 

335 

345 

125 


10 

10 

10 

9 

9 

10 

ms, nr 

ms 

pg 

ms 

ms 

P 

5,1 • 

0,4 

50 

61 


« ' 

24 

2 

j 

1 

2 

\ 

1 

310 

25 

45 

50 

230 

210 

3 

6 

9 

10 

10 

10 

rs 

rs 

sr 

sr 

* 

s 

1,0 

0,7 

72 

85 


i 

1 25 

1 

0 

0 

0 

1 

0 

340 




235 


10 

10 

'10 

10 

10 

10 

sm, nr 

nb 

s, nr 

s, nr 

s, nr 

s 

0 

0,5 

85 

93 


a < 

t 26 

3 

1 

1 

2 

2 

2 

30 

25 

50 

55 

50 

45 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

nf 

ms 

m 

sm 

sm 

ms 

0 

0,5 

95 

100 


I 

] 27 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

35 

30 

40 

45 

35 

45 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

pg 

PO 

s, pg 

sm, pg 

P 

nv 

4,5 

0,4 

96 

93 


h , 

28 

2 

2 

2 

1 



90 

40 

35 

30 

15 

190 

10 

10 

10 

10 

10 

0 

ms, nb 

pg, nf 

sm 

nv 

sm 


7,1 

0,1 

49 

80 



1 29 

1 

0 

2 

1 

1 

1 

70 


80 

105 

220 

120 

8 

8 

io 

9 

4 

4 

ms, nr 

sm, nb 

sm 

ms 

sm 

sm 

0 

0,7 

80 

89 



30 

1 

1 


1 

2 


110 

10 

65 

85 

35 

40 

10 

10 

9 

9 

2 

0 

nf 

nf 

m 

m 

ms 


0 

0,4 

88 

96 



' 31 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

240 

225 

225 

345 

355 

10 

6 

10 

10 

10 

10 

10 

sm, nr 

s, nb 



P 

P 

2,1 

0,8 


OSSERVAZIONI OZONOSCOPICHE 


fiiorauMmese 
9 antiicerid. 
3 pomerid. 
pomerid. 


15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

0 

8 

0 

0 

0 

6,5 

10 

2 

6 

1 

0 

0 

7 

8,5 

7,5 

7 

0 

1 

0 

0 

6,5 

6 

7,5 

8 

7 

7,5 

5 

0 

5 

10 

9 

7 

8,5 

2,5 

3 

3 

0 

1 

0 

8 

6 

1 

5 

0 

0 

7,5 

8 

7 

6 

7 

10 











































































































































































































































































































































Anno IV 


BOLLETTINO METEOROLOGICO 


APRILE I8«‘> 


DELL’ OSSERVATORIO ASTRONOMICO 

DELL’UNIVERSITÀ DI TORINO 

—-—^vAAATJlarw---- 

RIASSUNTO DELLE OSSERVAZIONI FATTE NEL MESE DI APRILE. 

IMliri PreSSÌ0 " e a, “ !f ™ a " el di Aprile 3, '° 7 ' è assaì P™ s “» a « a media del triennio (866-67-68 

I vaioli estremi della pressione atmosferica corrispondenti alle varie oscillazioni r~- : -- 


Giorni del mese. 

2 .... 
'I .... 
12 ... . 
23 .... 
27 .... 


Massimi. 
33, 7 
44, 9 
47, 2 
40,2 
43,7 


i sono i 
Giorni del mese 


4 . 
9 . 
18 . 
25 . 
30 . 


seguenti : 
Minimi. 
25, 0 
39,2 
19, 4 

36.1 

31.2 


-14,0, è di 1,2 superiore alla media di Aprile 


La media delle temperature ricavate dalle sei osservazioni giornaliere 
dell’anno scorso. 

Le medie delle temperature estreme giornaliere +8,5 e +18,7 sono pure superiori a quelle dell’Aprile dell’anno scorso poco 
differenti da quelle d Aprile 1867. 

Le temperature estreme furono +1,3 nel giorno 1 e +24,2 nel giorno 30. La massima differenza fra la temperatura 
massima e minima diurna fu di 13°, 9 ed ebbe luogo il giorno 19, e la minima differenza fu di 4° 2 ed ebbe luo°-o 
il giorno 17. e 

Le medie della tensione del vapore e dell’umidità relativa sono 6,89 e 60. 

Si ebbe pioggia in 9 giorni e l’acqua raccolta nel pluviometro raggiunse l’altezza di mm. 53,0. Si ebbe un temporale il giorno 25 

con poca grandine. Verso le 6 pom. di questo giorno cadde il fulmine a poca distanza dall’Osservatorio. 

La tavola seguente dà per questo mese il numero delle volte che spirò il vento in ciascuna direzione. 

N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSO SO OSO 0 ONO NO NNO 

7 7 20 14 8 7 6 2 514 28 10 6 2 2 4. 


NOTAZIONI ED AVVERTENZE 


Fnm!a" vent0: 0 indica calma; 1 appena sensibile; 2 un po’forte; 3 forte; 4 fortissimo. 

S- nubl: m ì ndica cumuli: r cirri • , strati. 

«r nebbia rara; nb nebbia; nf nebbia fitta; no nebbia solo all’orizzonte. 
pg pioggia minuta e scarsa; p pioggia; pel pioggia dirotta; pt pioggia temporalesca; gr grandine, 
r „ „ neve; br brina; rg rugiada. 

Le niiT VaZ i! 0riÌ son ? fatte a tempo vero locale. 

Le tPmnot o t 0me - tn - cbe sono diminuite di 700 millimetri. 

ner cure m, . nima e massima, e l’altezza dell’acqua caduta e dell’acqua evaporata, si riferiscono alle 24 ore comprese fra le 9 pom. del giorno 
La Darri?-! w° n ° . re S ls ] trat e e le 9 pom. del giorno precedente. b 

seenni a Z ezione designa il luogo dove il vento va- se si vuol sapere donde viene bisogna aggiungere o togliere 180 ai numeri di gradi del bollettino 
Per lp noi. 6 qu ® stl nu meri sono minori o maggiori di 180. 

nervazioni ozonoscopiche le cartoline stanno esposte pel tempo che passa fra due osservazioni consecutive. 












































Giorni 

del 

Altezza barometrica 
alla temperatura di 0 gradi 

ed all’altitudine di metri 276 

IN MILLIMETRI 




9 

12 

3 

G 

9 






pom. 

pom. 

pom. 


1 

30,3 

31,3 

31,5 

31,8 

32,7 

33,5 


2 

31,2 

31,2 

31,7 

31,7 

32,4 

33,7 


3 

32,9 

33,1 

32,3 

30,8 

30,0 

29,8 

| ' 

4 

26,9 

26,1 

25,1 

25,0 

25,8 

27,7 

| 

) r 5 

31,3 

33,9 

36,5 

37,0 

39,0 

40,4 

« ’• 

) 6 

42,4 

43,0 

43,1 

42,8 

43,0 

43,8 

! 

7 

44,9 

43,9 

43 r l ! 

42,2 

41 , 5 ' 

41,8 


8 

41,1 

41,4 

41,0 

40,0 

40,0 

40,3 


9 

40,1 

40,4 

39,9 

39,3 

39,2 

39,9 


i 10 

41,7 

42,7 

42,7 

41,9 

42,0 

42,8 


11 

44,8 

44,7 

44,2 

43,7 

44,0 

45,1 


12 

463 

47,2 

47,0 

46,3 

46,5 

47,1 


i 13 

47,2 

47,0 

46,0 

44,6 

44,1 

44,3 

1 

14 

43,8 

43,3 

42,4 

41,0 

40,5 

40,4 

è 

J *5 

39,3 

39,2 

38,3 

38,9 

37,6 

37,0 

s < 

\ 16 

33,1 

32,4 

31,3 

28,8 

26,8 

25,8 

1 

J 17 

23,0 

23,5 

24,1 

23,4 

23,1 

233 

» 1 

I 18 

19,7 

19,4 

19,8 

21,1 

22,0 

23,4 


19 

27.6 

28,2 

29,1 

29,2 

30,7 

34,4 


4 20 

37,6 

38,2 

38,0 

37,6 

37,9 

38,6 

1 

21 

38,2 

38,5 

38,1 

37,1 

37,5 

38,6 


l 22 

38,9 

39,3 

38,8 

37,5 

37,5 

38,4 

! 

23 

39,8 

40,2 

39,8 

38,3 

38,7 

39,7 


\ 24 

38,7 

38 8 

38.2 

37,4 

37,3 

37,6 


) 25 

38,1 

38,2 

37,5 

36,3 

36,1 

36,9 

e 

26 

38,4 

39,6 

40,2 

40,2 

40,0 

40,3 

£ 

27 

41,7 

42,8 

43,0 

42,6 

42,4 

43,7 

£ 

28 

43,6 

43,4 

42,5 

41,0 

40,6 

40,7 


29 

39,9 

39,9 

39,0 

37,3 

36,4 

36,5 


30 

34,7 

34,2 

33,3 

31,9 

31,2 

31,8 


! 1 * Decade 

36,2 

36,7 

36,7 

36,2 

36,6 

37,4 

1 

j 2 a Decade 

36,3 

36,3 

36,0 

35,5 

35,4 

36,0 

1 

| 3 a Decade 

39,2 

39,5 

39,0 

38,0 

37,8 

38,4 


[ Mese . 

37,2 

37,5 

37,2 

36,6 

36,6 

37,3 





G 

9 

12 

3 

6 

g 

6 

9 

12 

3 

pom. 

minima 

massima 


antim. 

merid. 

pom. 

pom. 

pom. 

ant. 

ant. 

mer. 

pom. 

4,7 

1,3 

7,9 ' 

5,17 

5,22 

5,30 

5,13 

5,38 

5,86 

98 

93 

81 

68 

7,4 

3,1 

11,4 

5,27 

5,46 

4,90 

4,75 

5,30 

5,34 

91 

84 

58 

50 

9,5 

■ 2 ,7, 

14,3 

5,39 

5,94 

5,58 

5,20 

3,77 

5,08 

91 

85 

64 

48 

6,1 

3 , 7 ' 

10,6 

5,47 

5,34 

4,46 

4,86 

4,74 

4,90 

88 

71 

52 

61 

7,3 

4,5 

10,8 • 

4,89 

5,18 

5,28 

4,84 

4,96 

5,39 

75 

78 

73 

54 

11,7 

3,3 

15,7 

5,48 

6,18 

5,66 

5,39 

5,39 

5 , 73 , 

86 

81 

53 

45 

13,1 

7,0 

17,3 

5,62 

6,03 

4,76 

4,35 

5,66 

6,16 

72 

67 

40 

33 

14,3 

6,9 

19,3 

6,09 

6,50 

5,90 

6,31 

7,18 

7,92 

77 

67 

45 

41 

16,1 

9,5 

20,5 

7,16 

7,59 

8,65 

7,40 

7,16 

8,03 

79 

70 

61 

45 

17,1 

9,3 

19,5 

8,10 

8,88 

7,89 

8,13 

8,05 

8,73 

92 

83 

59 

53 

16,8 

11,6 

22,8 

9,29 

9,06 

8,87 

6,77 

8,17 

8,59 

81 

69 

54 

34 

17,6 

11,2 

22,8 

6,64 

7,39 

7,76 

6,68 

7,05 

8,49 

61 

55 

49 

35 

18,7 

12,1 

23,4 

7,41 

8,42 

7,41 

6,48 

6,62 

8,75 

67 

62 

42 

31 

18,3 

12,7 

22,9 

7,78 

8,31 

7,33 

5,58 

6,35 

5,56 

67 

60 

41 

28 

11,9 

11,9 

19,4 

6,58 

6,82 

5,82 

7,49 

7,78 

7,71 

59 

52 

37 

60 

1 M 

10,0 

17,2 

6,74 

7,17 

6,46 

6,40 

8,14 

8,44 

70 

65 

49 

47 

10,4 

8,8 

13,0 

7,29 

7,24 

5,91 

6,61 

5,71 

6,81 

84 

84 

64 

67 

11,8 

5,5 

15,4 

6,08 

6,67 

5,09 

4,06 

3,89 

5,28 

86 

75 

41 

34 

13,8 

7,1 

21,0 

5,97 

5,80 

4,81 

3,07 

4,95 

6,87 

75 

49 

31 

17 

13,5 

10,1 

17,5 

7,57 

7,36 

6,27 

6,71 

7,49 

7,59 

82 

70 

49 

49 

14,3 

8,4 

19,4 

7,23 

7,11 

6,16 

5,56 

7,18 

7,86 

81 

64 

43 

36 

17,1 

9,2 

21,4 

7,40 

6,63 

7,17 

6,13 

6,27 

6,91 

84 

57 

50 

35 

16,4 

9,9 

20,6 

7,56 

7,48 

7,57 

7,26 

8,62 

8,30 

81 , 

61 

52 

44 

17,4 

H ,1 

21,8 

8,02 

9,06 

8,87 

9,05 

9,41 

10,08 

72 ' 

69 

54 

49 

16,8 

13,0 

22,3 

9,51 

10,45 

9,86 

8,58 

8,44 

8,91 

80 

75 

60 

46 

11,6 

9,8 

16,8 

9,11 

8,81 

9,05 

8,51 

9,18 

9,31 

92 

96 

91 

80 

13,3 

9,8 

17,2 

8,56 

9,16 

8,28 

7,28 

7,53 

8,48 

87 

80 

62 

52 

15,9 

10,8 

21,0 

8,14 

6,51 

8,04 

7,27 

7,58 

8,03 

76 

52 

59 

44 

18,2 

10,8 

23,1 

8,14 

8,20 

7,00 

4,83 

5,99 

7,08 

78 

64 

43 

25 

18,0 

11,7 

24,2 

7,05 

7,65 

7,11 

5,27 

8,26 

8,45 

62 

56 

41 

26 

10,6 

5,1 

14,7 

5,86 

6,23 

5,84 

5,64 

5,76 

6,31 

85 

80 

59 

50 

14,4 

10,1 

19,5 

7,12 

7,42 

6,57 

5,98 

6,61 

7,41 

73 

64 

46 

40 

15,9 

10,4 

20,8 

8,07 

8,11 

7,91 

6,97 

7,85 

8,34 

79 

67 

55 

44 

13,6 

8,5 

18,7 

7,02 

7,25 

6,77 

6,20 

6,74 

7,35 

79 

70 

53 

45 


Giorni di 



































































a i* k i l i: 


93 

71 

58 

70 

71 

56 

55 
66 

59 
61 

60 

57 

56 
36 
74 
85 
74 
51 , 

67 

65 

48 

60 

70 
63 
90 

71 
59 
46 
55 





































































































































































































































































































































































Anso IV 


MAGGIO lUW) 


BOLLETTINO METEOROLOGICO 

DELL’OSSERVATORIO ASTRONOMICO 

DELL’ UNIVERSITÀ DI TORINO 

-~\n/UU 1 JUW>.- 1 - 


RIASSUNTO DELLE OSSERVAZIONI FATTE NEL IYIESE DI MAGGIO. 


Il valor medio della pressione atmosferica è in questo mese 34,73, inferiore quindi di circa 3 mm. alla media degli ultimi 
tre anni* Le oscillazioni furono abbastanza numerose, ma di poca ampiezza, essendo i valori estremi 28,0 e 40,3. I valori 
estremi corrispondenti a queste oscillazioni sono nel seguente quadro : 


Giorni del mese. Massimi. 

3. 37,6 

6. 33, 9 

9. 35, 6 

13. 39,9 

19. 37,0 

23 . 37.6 

28 . 40, 3 


Giorni del mese. Minimi. 

5. 31,9 

7. 28,8 

11 . 32, 4 

16. 28,0 

20 . 33,5 

26 . 30,3 

31 . 33, 3 


La temperatura è in media di circa 3 gradi inferiore a quella di Maggio del 1868, ma non si scosta guari dalla media di Maggio 
degli ultimi tre anni. La temperatura più elevata di questo mese -+-25,1 ebbe luogo nel giorno 17 e la minima ■+"8,3 
nel giorno 2- Le temperature estreme di Maggio dell’anno scorso- furono a queste mollo superiori, essendo state -t-31,3 
e -+— 12,0. , . . 

Si ebbe pioggia in 17 giorni, e l’acqua raccolta nel pluviometro raggiunse laltezza di mm. 126. 

L’umiditk fu sempre considerevole, non raggiunse però mai la saturazione. 

La tavola seguente dà il numero delle volte in cui spirò il vento in ciascuna direzione. 

N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSO SO OSO 0 ONO NO NNO 

21 30 32 27 13 7 5 1 3 7 3 4 4 0 3 8. 


notazioni ed avvertenze. 

Intensità relativa del vento: 0 indica calma; 1 appena sensibile; 2 un po forte; 3 forte, 4 fprtissimo. 

Forma delle nubi: m indica cumuli: r cirri; s strati. 

nr nebbia rara; nb nebbia; nf nebbia fitta; no nebbia solo all orizzonte. . grandine 

pg pioggia minuta e scarsa; p pioggia; pd pioggia dirotta; pi pioggia tempo , g 8 
nv neve; br brina; rg rugiada. 

Le osservazioni sono fatte a tempo vero locale. 

Le altezze barometriche sono diminuite di 700 millimetri. ripii> acau a evaporata, si riferiscono alle 24 ore comprese fra le 9 pom. del giorno 

Le temperature minima e massima, e l altezza dell acqua caduta e dea acqua p i 
per cui sono registrate e le 9 pom. del giorno precedente. , . ■ . hisoena aggiungere o togliere 180 ai numeri di gradi del bollettino 

La parola direzione designa il luogo dove il vento va-, se si vuol sapere donde viene msogna aggiuug b 

secondo che questi numeri sono minori o maggiori di 180. . che Dassa f ra due osservazioni consecutive. 

Per le osservazioni ozonoscopiche le cartoline stanno esposte pel tempo cne passa 












































imm, 


miccio 


Giorni 

Altezza barometrica 

alla temperatura di 0 gradi 




Temperatura esterna al 

Nord 




Tensione del Vapore 




ed all’altitudine di 

meirl 27 6 




GRADI CENTESIMALI 





N MILLIMETRI 



MESE 


IN 

MILLIMETRI 


















6 


42 

3 

pom. 

p « m 

9 

pom. 

6 

antim. 

9 

antim. 

1^ 

pom. 

6 

pom. 

9 

pom. 

minima 

massima 

6 

9 

12 

3 

6 

9 

pom. 


i 

33,3 

34,1 

34,5 

34,4 

34,5 

35,5 

13,3 

16,3 

19,0 

20,8 

21,8 

18,7 

12,2 

22,0 

8,52 

9,09 

8,99 

6,73 

8,62 

9,11 


2 

37,0 

37,0 

36,7 

35,6 

35,2 

36,0 

13,5 

14,9 

17,2 

19,7 

20,2 

17,5 

8,3 

20,2 

11,04 

9,02 

9,87 

9,96 

9,78 

11,24 


3 

36,9 

37,4 

37,4 

36,6 

36,8 

37,6 

13,2 

16,6 

17,7 

18,9 

18,3 

16,2 

12,8 

20,5 

9,98 

9,97 

11,08 

10,73 

10,71 

10,57 

51 

4 

37,1 

36,7 

35,8 

34,2 

33,5 

33,4 

12,3 

15,6 

19,3 

22,2 

22,3 

18,1 

10,6 

23,1 

8,57 

10,18 

10,26 

9,01 

9,88 

10,87 


5 

32,3 

32,6 

32,5 

31,9 

32,2 

33,8 

13,4 

16,7 

20,4 

23,6 

24,2 

18,1 

12,6 

25,0 

9,54 

9,85 

9,81 

8,84 

10,27 

9,75 

a 

6 

35,7 

35,9 

35,7 

34,4 

33,5 

32,7 

11,3 

11,6 

12,6 

11,6 

11,5 

11,7 

10,8 

18,1 

9,60 

9,18 

9,07 

9,06 

9,48 

9,62 

t 

7 

29,6 

30,1 

30,0 

29,3 

28,8 

29,5 

11,8 

13,2 

14,8 

16,5 

17,5 

16,0 

11,0 

18,1 

9,56 

9,85 

11,00 

11,63 

11,48 

9,34 

" 

8 

29,7 

30,2 

29,8 

29,6 

31,5 

33,5 

12,7 

13,9 

16,8 

18,6 

13,5 

13,0 

12,1 

19,6 

10,03 

10,74 

10,33 

10,59 

8,46 

9,43 


9 

34,5 

35,4 

35,4 

35,4 

35,0 

35,6 

12,5 

15,5 

17,3 

19,6 

20,4 

17,9 

11,6 

21,1 

9,51 

8,33 

8,08 

6,64 

9,65 

10,93 


10 

35,4 

35,4 

34,1 

33,8 

32,2 

32,7 

14,4 

17,0 

18,0 

15,3 

14,6 

13,8 

13,6 

18,1 

10,77 

10,82 

11,12 

11,52 

10,58 

9,37 


il 

32,4 

33,1 

33,4 

33,3 

33,4 

34,5 

12,1 

14,3 

15,9 

17,9 

18,6- 

16,5 

11,6 

18,9 

10,07 

10,10 

9,34 

9,81 

10,47 

10,69 


12 

36.4 

37,8 

37,5 

37,4 

37,8 

39,0 

12,9 

15,1 

19,4 

21,3 

20,6 

.18,6 

11,8 

22,5 

9,78 

11,16 

11,25 

10,24 

11,98 

11,49 


13 

39,7 

39,9 

39,4 

38,8 

38,7 

38,8 

15,3 

19,0 

21,4 

23,5 

22,4 

20,4 

13,7 

*24,4 

12,01 

11,42 

10,30 

10,87 

10,17 

11,19 

« 

14 

37,7 

38,2 

37,4 

36,4 

36,3 

35,7 

17,6 

19,0 

20,6 

20,9 

19,7 

16,8 

16,6 

21,8 

11,81 

11,89 

14,96 

12,34 

14,15 

11,60 

a 

) 15 

33,3 

33,5 

32,6 

31,9 

32,1 

32,2 

15,8 

18,3 

18,5 

20,4 

16,8 

’ 15,3 

14,8 

20,4 

10,73 

10,87 

11,32 

11,10 

11,24 

11,12 

« 

\ 16 

30,5 

30,5 

28,0 

29,5 

30,0 

30,3 

14,7 

16,9 

19,5 

21,4 

18,2 

16,8 

13,6 

21,9 

11,21 

10,55 

11,08 

10,33 

10,49 

10,82 

l 

17 

31,0 

31,5 

31,5 

31,3 

32,4 

34,1 

15,1 

17,6 

20,7 

23,9 

22,4 

18,5 

13,8 

25,1 

10,89 

11,36 

13,29 

10,69 

11,09 

10,87 


f 18 

36,3 

37,1 

36,9 

36,3 

36,2 

37,0 

15,4 

17,3 

19,9 

21,8 

18,5 

16,6 

14,5 

22,0 

12,23 

11,06 

11,17 

10,53 

12,19 

12,19 


19 

36,8 

37,9 

36,5 

35,8 

35,5 

35,5 

14,9 

17,5 

20,2 

21,9 

20,4 

18,7 

14,3 

22,2 

11,64 

11,48 

11,01 

11,09 

13,26 

11,83 


l 20 

34,0 

34,5 

34,3 

33,7 

33,5 

33,9 

15,5 

17,0 

19,6 

21,9 

21,1 

18,9 

15,1 

22,4 

12,23 

11,73 

12,03 

12,29 

11,49 

10,73 


21 

34,5 

35,2 

35,3 

34,5 

34,4 

34,6 

14,9 

17,0 

18,2 

18,8 

17,8 

17,0 

13,9 

20,2 

10,14 

10,06 

11,01 

12,79 

11,44 

11,48 


i 22 

34,9 

35,4 

36,0 

35,8 

36,0 

36,9 

14,5 

18,3 

21,0 

23,5 

23,4 

19,5 

13,1 

24,7 

10,45 

10,47 

9,90 

9,97 

10,42 

9,86 


1 23 

37,4 

37,3 

37,6 

37,0 

36,5 

37,1 

14,8 

16,1 

18,8 

20,8 

19,9 

17,3 

13,4 

21,0 

9,68 

8,56 

8,30 

9,45 

9,98 

11,48 

* 

1 24 

36,1 

36,4 

35.8 

35,1 

34,8 

35,3 

15,0 

16,8 

19,1 

20,7 

18,9 

16,4 

13,8 

21,1 

11,15 

10,33 

10,18 

10,11 

11,55 

12,09 

8 

25 

34,7 

34,7 

34,0 

33,0 

32,0 

31,8 

14,6 

14,7 

15,9 

15,8 

15,5 

14,4 

13,9 

16,4 

11,58 

11,40 

11,99 

12,27 

12,14 

11,66 

® 

26 

31,2 

31,8 

31,7 

30,8 

30,3 

31,7 

13,3 

17,4 

19,0 

20,9 

18,8 

15,9 

12,3 

21,4 

10,71 

10,36 

10,87 

10,70 

11,52 

10,89 

l 

27 

35,1 

36,7 

37,0 

37,0 

37,8 

38,7 

14,2 

17,3 

19,9 

22,2 

21,2 

18,6 

12,6 

23,0 

10,63 

10,92 

10,24 

10,17 

10,46 

10,95 


28 

39,9 

40,3 

40,3 

40,0 

39,4 

39,3 

16,4 

18,2 

20,5 

22,6 

20,4 

19,4 

15,6 

23,0 

11,77 

11,29 

11,27 

10,76 

11,10 

11,71 


29 

37,7 

38,4 

38,4 

37,8 

37,3 

37,6 

17,3 

19,0 

21,8 

23,5 

21,4 

19,5 

16,2 

23,7 

12,05 

12,71 

13,53 

12,61 

12,43 

11,75 


30 

36,5 

37,1 

36,2 

35,2 

34,8 

34,8 

17,4 

20,7 

23,1 

22,0 

17,4 

17,3 

15,2 

24,0 

11,93 

13,73 

12,77 

12,35 

12,80 

12,93 


31 

34,6 

34,7 

34,1 

33,3 

34,1 

31,8 

15,6 

17,3 

19,9 

19,2 

15,8 

14,6 

13,1 

22,0 

10,98 

11,48 

12,00 

9,05 

10,51 

10,33 


11“ Decade 

34,1 

34,5 

34,2 

33,4 

33,3 

34,0 

12,8 

15,1 

17,3 

18,7 

18,4 

16,1 

11,5 

20,6 

9,71 

9,70 

9,96 

9,77 

9,89 

10,03 

H 

£ 

'2 a Decade 

34,8 

35,3 

34,9 

34,4 

34,6 

35,1 

14,9 

17,2 

19,6 

21,5 

20,0 

17,7 

14,0 

22,2 

11,26 

11,16 

11,57 

10,83 

11,65 

11,26 


]3“ Decade 

35,7 

36,2 

36,0 

35,4 

35,2 

35,7 

15,3 

17,5 

19,7 

20,9 

19,1 

17,3 

13,9 

21,9 

11,01 

11,03 

11,10 

10,94 

11,30 

11,38 


f Rese. 

34,9 

35,0 

35,0 

34,3 

34,3 

31,9 

14,3 

16,6 

18,8 

20,4 

19,2 

17,0 

13,1 

21,6 

10,66 

10,63 

40,88- 

10,51 

10,95 

10,89 
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DIAGRAMMI DELLE OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE MÀGGIO 1869 


































































































































































































































Anso IV 


GIUGNO 1369 


BOLLETTINO METEOROLOGICO 

DELL’OSSERVATORIO ASTRONOMICO 

DELL’UNIVERSITÀ DI TORINO 

--xuuWJKUv^- 


RIASSUNTO DELLE OSSERVAZIONI FATTE NEL HIESE 01 GIUGNO. 


La media delle altezze barometriche osservate in questo mese è 36,71, epperò vicina alla media dell’ultimo triennio. Le oscillazioni 
sue sono date nel seguente quadro, ove sono registrali i valori massimi e minimi: 


Giorni del mese. 

Massimi. 

Giorni del mese. 

Minimi. 

3. 

.. . 40, 7 

4. 

. . .. 37,7 

7. 

. .. 45,6 

10. 

.. . 30, 2 

12. 

. .. 37,0 

15. 


17. 

. .. 42,8 

19. 

. .. 30, 2 

23. 

. .. 40,0 

25. 

... 35,5 

28. 

... 38,7 

30. 

... 31,4 


La temperatura fu assai bassa; la media è di circa 3° inferiore a quella di Giugno degli ultimi tre anni. Nella notte del 21 

al 22 discese a 8, 6. La massima -+- 30,7 si ebbe il giorno 9. 

In tre soli giorni si raccolse acqua nel pluviometro, nei giorni 1, 21 e 30. L acqua raccolta raggiunse 1 altezza di mm. 18,9. 

La tavola seguente dh il numero delle volle in cui spirò il vento in ciascuna direzione. 

N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSO SO OSO 0 ONO NO NNO 

1318 41 23 810 5 55 13 1 6 7 2 3 5. 


notazioni e» avvertenze. 


Intensità relativa del vento: 0 indica calma; 1 appena sensibile; 2 un po’forte; 3 forte; 4 fortissimo. 

Forma delle nubi: m indica cumuli: r cirri; s strati. . 

nr nebbia rara; nb nebbia; nf nebbia fitta; no nebbia solo all orizzonte. ..-indine 

PS Poggia minuta e scarsa; p pioggia; pel pioggia dirotta; pi pioggia temporalesca, g g 
nv neve; br brina; rg rugiada. 

Le osservazioni sono fatte a tempo vero locale. 

ù TzssrfrSX aws - »*» « «»*-<•> * *"• a «* ** ,e 9 

t.T.rS «oit •> »»»«" * « >»»"“'» 

p=i >'»r° <*« r— •*” 















































GIUGNO 


Giorni 

del 

MESE 

Altezza barometrica 
alla temperatura di 0 gradi 

ed all'altitudine di metri 276 
IN MILLIMETBI 

Temperatura e 

sterna al 

ENTES1M 

Nord 

ALI 





42 

3 

6 

9 

6 

9 

12 

3 

6 

9 




antim. 

merid. 

pom. 

pom. 

pom. 

antim. 

antim. 

merid. 

pom. 

pom. 

pom. 


1 

34,3 

34,8 

35,4 

36,0 

35,8 

36,9 

12,2 

14,4 

16,5 

14,6 

15,5 

13,4 


2 

38,0 

38,8 

37,9 

37,5 

37,5 

38,1 

12,1 

15,3 

17,9 

20,1 

21,1 

18,5 


3 

40,2 

40,7 

39,8 

38,8 

37,7 

38,3 

12,6 

13,8 

17,0 

17,7 

18,9 

16,2 

Tj 

4 

38,5 

38,8 

38,5 

37,7 

37,7 

38,8 

12,5 

16,7 

19,9 

22,5 

23,7 

19,8 

s 

5 

41,0 

41,8 

41,8 

41,5 

41,7 

42,5 

16,8 

19,1 

21,9 

24,9 

26,1 

22,4 

2 

6 

44,6 

44,8 

44,1 

43,5 

43,3 

43,7 

18,6 

21,4 

23,9 

27,4 

27,6 

22,2 

Z 

7 

45,6 

45,6 

44,9 

43,6 

43,0 

43,5 

17,7 

21,0 

23,8 

25,8 

26,1 

24,3 


8 

43,4 

43,2 

42,0 

40,0 

38,7 

38,1 

19,3 


24,9 

28,1 

29,0 

25,4 


9 

35,8 

35,6 

34,8 

33,6 

32,7 

33,2 

21,0 

24,2 

26,4 

28,2 

29,5 

24,0 


10 

33,4 

33,2 

32,4 

31,0 

30,2 

30,2 

17,5 

20,5 

23,1 

25,7 

27,3 

23,3 


11 

32,4 

33,2 

33,1 

33,2 

33,5 

34,5 

17,7 

19,2 

20,6 

20,5 

19> 

18,5 


12 

36.2 

36,8 

36,7 

36,5 

36,3 

37,0 

15,5 

17,8 

20,4 

22,6 

21,9 

19,7 


13 

36,8 

37,5 

37,0 

36,3 

35*9 

36,1 

16,0 

18,8 

21,9 

23,3 

22,0 

20,9 


14 

33,2 

33,1 

32,8 

31,7 

30& 

30,7 

18,5 

20,1 

22,4 

23,6 

23,9 

21,4 

a 

) 15 

28,9 

31,2 

33,3 

34,3 

35,5 

37,1 

17,0 

19,9 

21,4 

23,6 

21,0 

17,1 


\ 16 

.38,3 

38,4 

37,7 

37,3 

37,3 

38,9 

14,4 

18,3 

21-, 3 

23,9 

23,2 

20,4 

‘è 

17 

41,7 

42,8 

42,4 

41,2 

40,6 

40,8 

18,9 

19,6 

21,1 

23,0 

22,5 

19,7 

”1 

' 18 

39,1 

38,6 

37,8 

35,9 

34,8 

34,9 

14,1 

16,5 

19,1 

21,4 

22,1 

16,0 


19 

33,5 

33,1 

32,0 

30,8 

30,2 

31,2 

13,4 

16,5 

18,6 

19,0 

19,1 

14,5 


i 20 

31,9 

32,1 

31,9 

31,9 

32,2 

33,7 

13,5 

16,4 

19,2 

21,0 

19,0 

16,3 


21 

34,7 

34,2 

33,9 

33,0 

34,7 

36,3 

11,6 

11,9 

12,7 

15,2 

14,9 

12,8 


22 

37,0 

37,8 

37,8 

37,4 

37,3 

38,7 

11,7 

14,5 

18,0 

20,5 

20,8 

17.8 


i 23 

39,4 

40,0 

39,8 

38,6 

38,2 

38,8 

13,7 

17,3 

21,2 

23,9 

25,3 . 

20,7 

* 

24 

38,3 

37 9 

37,0 

36,2 

35,7 

35,9 

16,2 

18,2 

21,0 

23,5 

22,4 

19,8 

r . 

1 25 

36,3 

36,7 

36,2 

35,8 

35.5 

36,0 

16,4 

19,2 

■21,0 

22,7 

22,8 

21,3 

a < 

V 26 

36,7 

37,3 

36,8 

35,8 

35,7 

37,1 

16,6 

19,9 

23,0 

25,2 

25,0 

19,8 

| 

27 

37,6 

38,2 

37,8 

37,2 

37,6 

37,5 

17,9 

21,3 

23,6 

22,9 

21,8 

20,8 

H , 

28 

38,7 

38,6 

37,8 

36,5 

35,8 

36,2 

16,1 

20,4 

22,9 

24,8 

24,9 

21,9 


| 29 

35,6 

34,9 

32,2 

31,0 

30,2 

32,3 

18,8 

21,9 

24,4 

27,7 

22,0 

' 19,8 


30 

31,4 

.31,5 

31,7 

32,5 

32,5 

33,4 

15,1 

16,2 

17,2 

15,1 

15,3 

13,0 

[ 

l a Decade 

39,5 

39,7 

39,2 

38,3 

37,8 

38,3 

16,0 

16,6 

22,5 

24,5 

24,5 

21,0 

•i 

|2* Decade 

35,2 

35,7 

35,5 

34,9 

34,9 

35,5 

15,9 

18,3 

20,6 

22,2 

21,3 

18,4 

5 

|3* Decade 

36,6 

36,7 

36,1 

35,4 

35,3 

36,3 

16,3 

18,1 

20,5 

22,1 ' 

21,5 

16,8 

| 

Hese. 

37,1 

37,4 

36,9 

36,2 

36,0 

36,7 

16,1 

17,7 

21,2 

22,9 

22,4 

18,7 


Tensione del Vapore 
IN MILLIMETRI 




6 

9 

42 

3 

6 

ninima 

massima 

antim. 

antim. 

merid. 

pom. 

pom. 

10,9 

17,0 

9,88 

10,30 

8,18 

7,54 

7,52 

11,1 

21,8 

9,81 

7,75 

5,61 

6,26 

6,90 

11,0 

19,2 

9,14 

8,22 

7,26 

8,22 

7,90 

11,4 

24,5 

8,14 

8,91 

8,25 

8,03 

8,58 

14,3 

26,9 

9,39 

10,26 

10,80 

9,23 

8,74 

17,6 

29,0 

10,69 

11,61 

12,06 

11,00 

10,67 

16,7 

27,0 

12,27 

12,40 

12,82 

13,41 

12,44 

18,7 

30,0 

13,29 


12,61 

11,75 

12,11 

19,5 

30,7 

13,89 

14,26 

13,93 

11,15 

11,87 

15,8 

21,2 

11,99 

12,19 

10,54 

10,27 

8,62 

15,3 

23,3 

12,18 

11,71 

10,45 

10,74 

10,26 

14,2 

22,8 

fo,02 

9,72 

9,65 

9,75 

9,23 

15,2 

23,4 

11,23 

11,51 

10,59 

10,45 

11,25 

15,9 

24,4 

12,53 

12,35 

12,11 

12,37 

13,65 

16,0 

24,0 

7,79 

3,61 

2,77 

4,97 

7,92 

13,7 

25,8 

8,30 

8,54 

7,53 

7,28 

9,33 

15,4 

24,0 

3,91 

5,52 

5,12 

4,31 

5,70 

12,8 

22,8 

9,11 

8,56 

8,57 

8,86 

9,74 

12,3 

19,7 

9,99 

8.90 

8,30 

8,64 

8,99 

11,2 

21,7 

7,64 

4,46 

7,26 

4,93 

6,40 

10,8 

16,5 

8,93 

8,81 

8,63 

9,04 

9,47 

8,6 

21,4 

8,14 

7,54 

6,01 

5,11 

6,03 

11,5 

25,9 

7,23 

4,79 

5,08 

5,08 

5,10 

12,4 

24,0 

8,02 

7,87 

8,26 

8,73 

8,44 

14,9 

24,0 

9,52 

10,12 

9,17 

8,62 

9,05 

16,1 

26,3 

11,06 

11,22 

10,51 

9,53 

9,35 

15,8 

24,2 

10,81 

11,92 

11,37 

12,64 

11,85 

13,9 

26,4 

11,87 

9,94 

10,79 

10,20 

10,33 

16,8 

29,0 

10,46 

10,59 

9,60 

7,85 

10,71 

13,0 

19,8 

10,34 

10,10 

9,73 

10,21 

10,76 

14,7 

25,4 

10,75 

9,59 

10,21 

9,69 

9,53 

14,2 

23,2 

9,07 

8,69 

8,23 

8,23 

9,25 

13,4 

23,3 

9,64 

9,48 

8,92 

8,70 

9,11 

14,1 

24,0 

9,82 

9,59 

9,12 

8,87 

9,30 


9 

pom. 

8,46 

8,01 

9,74 

10,18 

11,18 

12,30 

14,60 

12,99 

13,12 

12,30 

11,14 

11,34 

12,04 

12,16 

8.79 
10,51 

7,96 

11,53 

9,26 

6,77 

8,70 

7,00 

6.79 
8,11 
10,42 
11,63 

9,94 

9,64 

11,22 

8,58 


11,29 

10,15 

9,20 

10,21 
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DIAGRAMMI DELLE OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE GIUGNO 1869 














































































































































































































Anno IV 


LUGLIO 1869 


BOLLETTINO METEOROLOGICO 

DELL’OSSERVATORIO ASTRONOMICO 

DELL'UNIVERSITÀ DI TORINO 

-—uVUVJWv/'o-- 


RIASSUNTO DELLE OSSERVAZIONI FATTE NEL IYIESE DI LUGLIO. 


La media delle altezze barometriche 38,15, è di poco superiore alla media dell’ultimo triennio. Poche oscillazioni e di poca 
ampiezza si ebbero nel corso del mese. I valori estremi corrispondenti a tali oscillazioni sono registrati nel seguente quadro : 


Giorni del mese. 

Hassimi. 

Giorni del mese. 

Hinimi. 

2. 

.. . 37,2 

3. 

. .. 33,2 

11 . 

... 44,6 

14. 

. .. 36,4 

16. 

. . . 39,1 

17. 

. .. 33,5 

20. 

... 38,6 

21 . 


23. 

. .. 38,9 

25. 


30. 

... 43,3 

31 . 



La temperatura è superiore a quella dei mesi di Luglio 1868 e 1867 di circa 2 gradi, ed è presso a poco uguale a quella 
del 1866. In 13 giorni la temperatura massima superò -4-30°, e nei soli primi tre giorni fu inferiore a -4-26°. Le temperature 
estreme furono -+- 10° il giorno 2 , e H- 33,2 il giorno 9. La maggior differenza fra la temperatura massima e la minima 
fu 14°,9 e si ebbe il 4, e la minima 6°,0 il primo del mese. 

L’umidità fu abbastanza forte, non raggiunse però mai la saturazione. 

Non si ebbe pioggia che in 5 giorni, e l’acqua raccolta nel pluviometro raggiunse 1 altezza di mm. 21,1. 

Il seguente quadro dà il. numero delle volte in cui spirò il vento in ciascuna direzione. 

N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSO SO OSO 0 ONO NO NNO 

7 8 26 27 16 25 12655 8 2 5 2 9 3. 


notazioni e» avvertenze. 

Intensità relativa del vento: 0 indica calma; 1 appena sensibile; 2 un po’forte; 3 forte; 4 fortissimo. 

Forma delle nubi: m indica cumuli: r cirri; s strati. . 

nr nebbia rara; nb nebbia; nf nebbia fìtta; no nebbia solo all orizzonte. , <rrandine 

Pg pioggia minuta e scarsa; p pioggia; pd pioggia dirotta; pt pioggia tempo , g gr 
nv neve; br brina; rg rugiada. 

Le osservazioni sono fatte a tempo vero locale. 

iS S™„tu*r m e S« e ,*Taa“'miez™ Sffipctau . delP.cqu. m**». » *>'« » re «1— frl le 9 »"»• 4el ' ,orn ° 

SStaSSgj; il ?„S£taJ fCiSTi" “vuol sapere doude bisogna aggiunger, o ioglien. 180 ai numeri di gradi del bollatine 
Pe' <»po che passa fra due aserrtó.ni consultive. 
















































luglio 


del 

MESE 

Altezza barometrica 
alla temperatura di 0 gradi 
ed all’altitudine di metri 276 
IH millimetri 

Temperatura esterna al Nord 

IN GRADI CENTESIMALI 



sione del Vap 

N MILLIMETRI 

ore 



Umidità 

IN CEN 

rela 

TESIM 

Uva 

I 


Gio 

de 

Terza Decade Seconda Decade Prima Decade 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

1 20 

21 

1 22 
l 23 

l 24 4 
25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

6 

34,7 

36.9 

35.2 

33.6 

37.1 

38.3 

40.9 

42.4 

42.6 

43.2 

44.5 

41.2 

40.5 

37.2 

38.5 

39.1 

36.3 

34.2 

36.6 

37.2 

38.4 

37.1 

38.5 

38.1 

35.3 

34.7 

36.9 

39.1 

40.3 

42.4 

42.9 

9 

antim. 

35.2 

37.2 

34.8 
34,0 

37.1 

38.8 

41.5 

42.9 
43,0 

44.2 

44.6 

41.5 

40.8 

36.5 

38.6 

39.1 

36.1 

34.9 

36.8 

37.8 

38.3 

37.7 

38.9 

38.2 

35.2 
'35,5 

37.7 

39.8 

40.9 

43.3 

42.9 

42 

35.2 

36.5 

34.4 

33.8 

36.6 

38.5 

41.3 

42.7 
42,2 

43.8 

43.8 

40.7 

39.8 

37.1 

38.2 

38.4 

35.2 

34.6 

36.6 
38,0 

37.8 

37.2 

37.9 

37.4 

34.2 
35,1 

37.3 

39.7 
40,6 

42.9 
42,0 

35.6 

33.7 
£3,8 

36.3 

38.2 

40.6 

41.8 

41.5 

42.9 

42.5 

39.8 

38.5 

36.4 

37.2 

37.7 

34.1 

34.2 

35.5 

37.1 

36,4 

36.3 

36.9 

36.7 

34.1 
35,0 
36,9 

38.8 

40.4 
42,0 

40.5 

6 

pom. 

35.6 

35.3 

33.2 

33.7 

36.2 

38.4 

40.1 

41.5 

41.4 

42.7 

41.7 

39.4 

37.7 

36.4 

37.3 

37.1 

33.5 

34.1 

35.5 

37.1 

35.5 

35.9 

36.4 

35.6 

33.9 

35.1 

36.9 

38.3 

40.7 

42.1 

39.4 

36.7 

35.8 
33,4 

34.9 

37.6 

39.1 

40.9 

42.2 
42,0 

43.9 

41.7 

39.8 

37.8 

36.8 
38,7 

37.6 

33.7 
35,0 

36.3 

38.6 

36.2 

36.9 

37.7 

36.3 
34,0 

36.3 

38.3 

39.8 

41.4 
43,0 
39,1 

6 

13,0 

13.1 

15.4 

15.5 
18,9 
21,8 
21,0 
20,4 
22,0 

22.7 

23.8 

23.6 

22.6 

21.2 

19.9 
24,0 
22,0 
24,0 

20.7 

21.3 

21,6 

21.8 

22.7 
. 23,0 

21,1 

20,2 

19.8 

21.4 
22,1 
22,6 
22,6 

9 

antim. 

16,2 

16.7 

18.4 

19.7 

22.7 

24.5 
24,9 

24.8 
26,2 

26.3 

27.3 

27.3 

24.9 

25.7 

23.4 
26,1 

26.5 

26.6 

23.8 

24.8 

24.2 

25.4 

25.8 

24.5 
24,0 

23.3 

23.1 

24.4 

25.2 

26.4 

27.4 

18,2 

18.5 

21.3 

23.5 

25.6 
27,0 

27.1 

27.8 

29.4 

28.6 

30.5 

29.6 

27.2 

26.6 
26,1 
28,1 

29.5 

26.9 

26.5 
27,0 

26.6 
27,7 
28,1 
26,1 
25,6 

25.5 
26,0 
26,1 

28.2 

29.6 

30.7 

s 

13.7 
21,2 
24,2 

26.4 
26,6 

29.6 

28.8 

29.5 

32.1 

30.8 

31.2 
31,0 
29,4 

27.7 

28.3 

30.4 
32,0 

28.7 

28.9 

29.4 

29,0 

29.7 

30.2 

28.2 

23.6 

23.4 

27.9 
29,3 

29.3 

32.3 

32.6 

6 

pom. 

14,0 

21.7 

24.4 
28,6 

27.7 

28.7 

29.4 

29.5 

31.6 
30,0 

31,9 

29.8 

28.8 

27.7 

28.7 
31,0 
31,6 
29,0 

29.5 

28.4 

29.6 

31.3 

30.8 

27.3 

22.9 
25,0 

26.5 
28,1 
26,2 
30,2 
32,0 

9 

13 9 
18’,1 
21,6 

24.3 

23.6 
26,2 

26.4 
26,8 

28.4 

25.5 

28,8 

28,1 

27,0 

26,1 

26,0 

27.5 
28,1 
26,2 

26.9 
26,1 

26,8 

27.7 

27.6 

23.9 

21.7 
23,0 

23.8 

25.2 

24.2 

27.3 
28,0 

minima 

12,3 

10,0 

13.5 

13.8 

16.6 

19.5 

19.2 

19.3 

21.3 

21.6 

22.4 

22.4 

21.9 
19,0 

18.4 
21,0 
20,2 
22,0 
19,0 

19.3 

20,6 

20,0 

21,8 

22,0 

18.9 
19,0 

18.5 

20.5 
21,1 

21.3 

21.4 

massima 

18,3 

.22,4 

25.2 
28,7 
28,7 

30.6 

30.1 

30.3 

33.2 

31.1 

32.5 

31.2 

29.7 

29.8 

29.7 

31.2 

32.3 

29.9 
29,9 

29.6 

29,9 

31.5 

31.4 

28.8 

26.4 

26.4 

28.6 

29.5 

29.6 

32.6 
32,8 

6 

10,10 

8,71 

9,23 

9,96 

12.74 
13,99 
13,27 

14.74 
15,87 
16,09 

15,24 

17,14 

15.74 
14,32 

13.69 
10,37 
11,98 
9,25 
15,06 
13,93 

14.77 
15,89 

16.70 

16.59 

13.77 

14.55 
13,07 

15.60 
15,89 

14.56 
13,36 

10.63 
8,38 
8,96 

10,35 

12.54 
14,47 

14.79 

16.63 

15.54 
15,60 

17,67 

18.42 
13,94 

14.25 
13,03 

15.42 
13,13 
7,84 
16,04 

17.17 

12.26 

15.80 
17,50 
12,04 

12.63 
13,57 
14,22 
15,78 

15.18 
16,77 
11,85 

i?d 

10,53 

8,00 

8,38 

10.27 
12,81 
13,33 
14,87 
16,61 
16,81 
16,81 

17,47 

15,04 

16,83 

12,42 

8,40 

10,01 

10.28 
15,77 
16,17 

13,28 

12,89 

18,37 

11,35 

12,20 

13,20 

13,71 

13,71 

13.85 

12.86 
15,77 

3 

10.27 
7,38 
7,79 

9.16 

12.98 
11,62 

14.88 
14,39 
15,34 
17,06 

45.95 
16,75 

15.89 
13,31 
11,57 
9,74 
9,52 
10,26 
14,08 

14.98 

13,70 

14,92 

15,83 

11.27 
12,87 
15,22 
12,66 

14.16 
15,22 
13,31 

14.96 

6 

8,54 

7,56 

10,32 

8.71 
11,01 
12,64 

13.23 
16,07 
15,21 
16,82 

16,34 

18,46 

17,00 

14,50 

11,63 

10.31 
12,29 
12,05 
15,89 
15,79 

15,16 

15,95 

16,38 

12.76 
13,43 

13.24 

15.77 
15,02 
14,74 

16.32 

15.71 

9 

9,18 

9,33 

10,36 

11,81 

13.65 
15,08 
15,77 
16,11 

18.94 

13.95 

17,74 

17,80 

18,54 

16.83 

12.83 
12,85 
14,31 
14,97 
16,64 
16,90 

16,46 

17,12 

16,64 

14.66 
14,53 

14.67 

16.96 
15,69 
14,60 

13.83 
16,57 

6 

92 

78 

72 

77 

78 

72 

72 

79 

80 

80 

71 

80 

78 

77 

80 

46 

61 

42 

85 

75 

78 

81 

81 

81 

74 

83 

77 

83 

81 

71 

67 

9 

ant. 

78 

60 

57 

60 

61 

64 

64 

72 

62 

62 

67 

70 

60 

59 

62 

62 

51 

31 

74 

75 

55 

67 

72 

54 

57 

65 

68 

70 

64 

66 

44 

42 

68 

52 

44 

47 

54 

50 

56 

60 

55 

57 

53 

56 
66 

49 

30 

32 

39 

62 

62 

51 

47. 

65 

45 

50 
56 

55 

55 

49 

42 

49 

pom. 

40 

35 

36 

52 

38 

51 

47 

43 

57 

48 

51 

53 

50 

40 

30 

27 

35 

45 

49 

47 

48 

50 

41 
61 
73 

46 

47 

51 

37 
41 

72 

39 

46 

30 

40 

44 

44 

54 

46 

55 

47 

61 

58 

53 

41 

31 

37 

41 

53 

56 

50 

48 

51 

48 

65 

58 
63 

54 

59 

52 
46 

78 

62 

55 

54 

64 

60 

62 

62 

68 

57 

01 

63 

71 

67 

52 

47 

52 

60 

63 

68 

64 

62 

61 

66 

75 

71 

79 

67 

66 

51 

60 

■S \ 

I J 

a 

I / 

[ 

; | 

i \ 

h j 


[ l a Decade 

38,5 

38,9 

38,5 

38,0 

37,9 

38,6 

18,4 

22,0 

24,7 

26,3 

26,6 

23,5 

16,7 

27,9 

12,47 

12,89 

12,83 

12,09 

12,01 

13,42 

78 

63 

54 

49 

47 

62 

60 

Giorni 

3 

]2 a Decade 

38,5 

38,7 

38,2 

37,3 

37,0 

37,6 

22,3 

25,6 

27,8 

29,7 

29,6 

27,1 

20,6 

30,6 

43,67 

14,69 

12,24 

13,22 

14,43 

15,94 

69 

61 

45 

43 

48 

66 

9 anti 

s 

J3 a Decade 

38,5 

38,9 

38,4 

37,6 

37,2 

38,1 

21,4 

24,9 

27,3 

28,7 

28,2 

25,4 

20,4 

29,8 

14,98 

14,33 

• 13,74 

14,01 

14,95 

15,61 

78 

62 

51 

49 

54 


3 pon 


f Mese. 

38,5 

38,8 

38,4 

37,6 

37,4 

38,1 

20,7 

24,2 

26,6 

28,2 

28,1 

25,3 

19,2 

29,4 

13,71 

13,77 

12,94 

13,10 

13,80 

15,00 

75 

62 

50 

47 

50 


9 pon 










































































LUGLIO 


























































































DIAGRAMMI DELLE OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE LUGLIO 1369 


























































































































































































Anno IV 


D 


BOLLETTINO METEOROLOGICO 

ELL’ osservatorio astronomi 


agosto 1809 

CO 


DELL’ UNIVERSITÀ DI TORINO 


—-«UUUWl/uw— 


RIASSUNTO DELLE OSSERVAZIONI FATTE NEL IflESE 01 AGOSTO. 

La media delia pressione atmosferica di questo mese 37,92 è di poco superiore alla media delle osservazioni annuali ed alla 
media di agosto degli ultimi tre anni. Non si ebbero grandi oscillazioni, se si toglie quella corrispondente al minimo 25,2, 
che ebbe luogo il giorno IO, e che precedette il vento fortissimo dei due giorni 10 e 11. 

I valori estremi della pressione atmosferica corrispondenti alle oscillazioni avute sono i seguenti : 


Giorni del mese. 

Massimi. 

Giorni del mese. 

Minimi. 

1 . 

.. , 37 6 

2 

31 0 

4. 

... 42,4 

7. 

.... 34,5 

8. 

... 38, 1 

10. 

- 25,2 

13. 

. . . 41,6 

16. 

.... 36, 4 

18. 

... 41,2 

22. 

.... 37,8 

24. 

... 42,0 

26. 

.... 38, 9 

27. 

... 45,0 

30. 

. . .. 35, 6 


La temperatura fu più bassa nella seconda decade che nella prima e nella terza, e la media del mese è assai vicina a quella 
di Agosto degli ultimi tre anni. Le temperature estreme -t-32,0 e —i- 11,6 ebbero luogo la prima il giorno 10, la seconda 
il 12. La maggior differenza fra la temperatura massima e la minima fu di 13°,8 e si ebbe il 10, e la minima 4°,0 il 15. 

L’umidità non fu quasi mai mollo grande, si ebbe un minimo nel giorno 11, in cui la tensione del vapore non fu che mm. 0,95 
e l’umidità relativa 4. 

Si ebbe pioggia in otto giorni e si raccolsero nel pluviometro inill. d’acqua 55,8. 

Il seguente quadro dà il numero delle volle in cui spirò il vento in ciascuna direzione. 

N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSO SO OSO 0 ONO NO NNO 

11 24 29 16 7 8 3 1 2 8 14 13 19 7 4 2. 


NOTAZIONI ED AVVERTENZE. 

Intensità relativa del vento: 0 indica calma; 1 appena sensibile; 2 un po’forte; 3 forte; 4 fortissimo, 
forma delle nubi: m indica cumuli: r cirri; s strati. 

nr nebbia rara; nb nebbia; nf nebbia fitta; no nebbia solo all’orizzonte. , 

Pg pioggia minuta e scarsa; p pioggia; pd pioggia dirotta; pt pioggia temporalesca; gr grandine. 
nv neve; br brina; rg rugiada. 

Le j| f Serva ^ oni son ? fatte a tempo vero locale. 

Le D ternpemu!-e“minima 6 e S TasSlreT’a?L\ 0 a%TirÌ?q e u r a'caduta e dell’acqua evaporata, si riferiscono alle 24 ore comprese fra le 9 pom. del giorno 
LaTaroh tìmSde'si Jil li luog^ve f/ve^eaTse^sfvuol sapere donde viene bisogna aggiungere o togliere 180 ai numeri di gradi del bollettino 
PérTot^ pel tempo che passa fra due osservazioni consecutive. 





















































AGOSTO 




Altezza barometrica 
alla temperatura di 0 gradi 
d all’altitudine di metri 276 

IN MILLIMETRI 


Temperatura esterna al Nord 

IN GRADI CENTESIMALI 


Tensione del Vapore 

IN MILLIMETRI 


11“ Decade 
! j2 a Decade 
s ]3 a Decade 
Mese. 


6 

9 

12^ 

po 3 m. 

6 

9 

ani. 

anUm 

12^ 

P 3 m. 

6 

9 

minima 

massima 

c 

anUm. 

12 

3 

c 

9 

pom. 

37,6 

37,4 

36,8 

36,3 

34,9 

35,5 

22,9 

26,5 

28,6 

25,1 

27,1 

21,9 

20,9 

28,9 

13,31 

12,19 

15,06 

16,16 

15,99 

14,63 

32,9 

33,0 

31,9 

31,0 

32,0 

33,6 

21,3 

23,8 

25,1 

26,5 

20,5 

20,0 

19,9 

26,9 

14,51 

15,37 

15,64 

14,74 

14,55 

13,96 

35,0 

35,8 

36,7 

37,2 

37,9 

39,5 

18,1 

21,0 

23,7 

25,3 

25,9 

22,8 

15,8 

26,5 

10,41 

9,05 

7,87 

7,34 

7,68 

10,73 

41,4 

42,4 

41,9 

41,1 

41,2 

42,3 

17,5 

20,9 

23,5 

26,9 

26,8 

23,1 

15,3 

28,0 

11,19 

11,20 

11,46 

9,91 

11,56 

12,79 

42,4 

42,2 

41,2 

40,0 

39,8 

39,8 

20,7 

24,0 

26,4 

28,9 

27,4 

25,0 

18,0 

29,0 

' 12,61 

12,96 

12,42 

10,44 

11,93 

14,44 

38,3 

37,7 

36,6 

35,2 

34,6 

35,4 

21,5 

25,2 

28,0 

29,9 

28,9 

25,4 

19,0 

30,3 

12,68 

11,36 

12,54 

11,65 

11,99 

14,32 

35,9 

36,2 

35,5 

34,7 

34,5 

35,7 

19,8 

22,7 

25,0 

27,0 

27,1 

24,8 

18,6 

27,7 

13,20 

14,14 

12,99 

13,22 

13,56 

13,84 

37,4 

38,1 

37,8 

36,8 

36,3 

36,7 

18,8 

21,3 

23,3 

24,7 

25,2 

22,8 

17,8 

25,6 

14,87 

14,49 

14,16 

13,40 

13,99 

15,56 

35,0 

34,9 

34,5 

33,1 

32,3 

32,2 

19,7 

23,2 

25,0 

27,7 

28,5 

24,9 

19,1 

28,8 

14,92 

15,43 

14,38 

12,66 

12,81 

13,90 

29,4 

28,3 

26,8 

25,4 

25,2 

25,3 

19,1 

22,3 

26,2 

31,2 

30,0 

26,8 

18,2 

32,0 

13,65 

14,51 

14,50 

6,79 

5,59 

8,65 

27,1 

29,0 

29,5 

30,3 

31,9 

34,8 

20,8 

■ 22,2 

24,0 

24,6 

23,3 

19,4 

19,4 

26,8 

2,84 

1,92 

1,13 

0,95 

1,79 

4,70 

38,6 

39,8 

39,6 

39,0 

39,1 

40,5 

13,5 

17,6 

20,7 

23,0 

23,0 

19,6 

11,6 

24,6 

8,66 

8,94 

3,86 

6,44 

6,27 

7,54 

41,3 

41,6 

41,0 

40,0 

39,4 

39,9 

14,0 

18,0 

21,2 

23,5 

23,5 

21,0 

12,8 

24,0 

8,11 

8,39 

7,86 

7,58 

7,83 

9,17 

39,7 

39,8 

38,9 

37,6 

37,3 

38,2 

17,3 

19,7 

22,4 

24,2 

20,2 

17,7 

16,8 

25,4 

11,00 

10,12 

9,31 

8,98 

10,68 

12,21 

36,7 

37,2 

37,4 

38,0 

38,4 

38,3 

15,9 

18,4 

18,1 

16,8 

14,8 

15,0 

14,4 

18,4 

10,55 

10,87 

11,42 

10,76 

10,74 

10,61 

36,4 

37,6 

37,6 

37,3 

36,9 

37,9 

14,0 

17,7 

21,7 

25,0 

26,0 

21,1 

13,4 

26,3 

9,90 

10,17 

8,70 

7,60 

8,29 

9,05 

37,4 

37,7 

37,0 

36,5 

37,3 

383 

16,9 

20,5 

23,6 

24,1 

19,3 

17,1 

15,3 

24,6 

9,73 

9,13 

8,12 

9,01 

10,26 

10,92 

39,9 

41,1 

41,2 

40,0 

39,3 

39,7 

14,3 

15,4 

16,5 

20,0 

21,6 

18,0 

13,8 

21,8 

11,24 

11,12 

10,69 

10,23 

10,24 

10,87 

38,9 

39,1 

39,1 

39,7 

40,3 

40,5 

15,7 

17,9 

16,4 

15,8 

14,9 

15,0 

14,0 

19,0 

11,08 

12,06 

9,55 

9,52 

9,62 

9,90 

39,6 

39,3 

38,3 

38,1 

38,2 

38,8 

13,2 

16,9 

20,4 

22,9 

23,8 

21,5 

12,3 

.24,0 

9,54 

9,54 

10,05 

9,77 

10,18 

10,59 

39,0 

39,6 

38,9 

38,1 

38,0 

38,9 

15,9 

18,4 

21,9 

25,3 

26,1 

20,6 

15,4 

26,1 

10,34 

11,57 

11,58 

9,81 

10,90 

13,26 

39,6 

40,3 

39,5 

38,3 

37,8 

38,3 

16,7 

19,5 

23,5 

26,6 

26,6 

22,9 

15,8 

28,1 

10,15 

11,34 

10,27 

10,41 

10,09 

12,32 

37,6 

37,7 

37,9 

37,6 

38,6 

41,3 

17,7 

20,5 

23,1 

25,1 

23,5 

19,1 

16,0 

25,2 

12,00 

12,04 

11,67 

11,77 

12,61 

11,12 

41,8 

42,0 

41,2 

40,1 

39,7 

40,3 

16,8 

19,9 

22,5 

25,5 

26,1 

21,7 

16,3 

26,3 

10,78 

9,65 

8,17 

8,31 

7,79 

10,18 

4U,9 

41,7 

40,9 

40,1 

39,9 

40,7 

16,8 

19,1 

23,2 

26,7 

27,2 

23,8 

15,6 

27,9 

10,68 

11,58 

10,48 

10,45 

11,12 

11,93 

40,5 

41,0 

40,4 

39,0 

38,9 

41,1 

19,8 

21,4 

24,3 

26,9 

26,4 

23,6 

17,3 

27,8 

12,50 

13,09 

13,42 

13,83 

14,39 

14,35 

43,9 

45,0 

44,6 

43,4 

43,0 

43,2 

18,8 

20,7 

22,4 

24,0 

24,3 

21,2 

18,3 

24,7 

9,74 

9,35 

7,89 

8,51 

7,22 

9,05 

43,9 

44,3 

43,2 

41,8 

41,2 

41,5 

15,5 

19,2 

22,4 

24,7 

25,1 

20,9 

14,3 

25,7 

9,84 

9,86 

8,68 

8,81 

9,29 

10,79 

39,0 

38,8 

37,6 

■36,5 

36,1 

36,7 

1.6,8 

21,1 

24,3 

26,0 

24,2 

20,7 

16,3 

26,4 

10,13 

11,08 

9,48 

8,89 

9,84 

11,48 

36,1 

36,4 

36,2 

35,6 

35,8 

36,9 

17,2 

20,7 

24,8 

27,9 

27,7 

24,2 

16,5 

28,8 

11,08 

10,55 

10,66 

10,24 

11,28 

12,48 

38,0 

38,4 

38,2 

37,2 

37,0 

38,2 

18,6 

21,6 

24,9 

27,0 

25,8 

23,1 

18,1 

27,3 

12,33 

12,53 

12,79 

13,22 

14,01 

14,02 

36,5 

36,6 

36,0 

35,1 

34,9 

35,6 

19,7 

23,1 

25,5 

27,3 

26,7 

23,7 

18,3 

28,4 

13,13 

13,07 

13,10 

11,62 

11,96 

13,28 

37,6 

38,2 

38,0 

37,5 

37,8 

38,7 

15,5 

18,4 

20,5 

22,0 

21,0 

18,5 

14,4 

23,5 

9,26 

9,30 

8,07 

8,08 

8,59 

9,56 

40,0 

40,5 

39,9 

38,9 

38,7 

39,7 

17,2 

20,2 

23,4 

26,0 

25,7 

22,9 

16,4 

26,8 

10,93 

11,11 

10,46 

10,39 

10,77 

11,82 

38,1 

38,5 

38,1 

37,3 

37,2 

38,3 

17,5 

20,6 

23,1 

25,1 

24,5 

21,7 

16,0 

26,2 

11,45 

11,16 

10,54 

10,04 

1 

10,45 

11,56 


Umidita relativa 

IN CENTESIMI 


47 45 37 41 





















































































































































DIAGRAMMI DELLE OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE AGOSTO 1869 























































































































































































Anno IV 


SETTEMBRE 1869 


BOLLETTINO METEOROLOGICO 

DELL’OSSERVATORIO ASTRONOMICO 

DELL’UNIVERSITÀ DI TORINO 


RIASSUNTO DELLE OSSERVAZIONI FATTE NEL MESE DI SETTEMBRE. 


La media delle pressioni atmosferiche osservate in questo mese è di 38,68. Essa supera di circa 1 m la media annuale 
e di mm. 0,6 la media del mese di settembre dell'ultimo triennio. 

Si ebbero nel corso del mese oscillazioni considerevoli nella pressione atmosferica. 

In questo quadro sono registrati i valori estremi che loro corrispondono. 


Giorni del mese. Massimi. 

1 . 39,1 

5. 43, 6 

9. 42, 7 

15. 40,2 

18. 43,1 

23 . 45,6 


Giorni del mese. Minimi. 

2. 35, 7 

7. 36,7 

11 . 29,6 

16. 33, 4 

21 . 25,1 

29 .. 39, 3 


La temperatura è pochissimo diversa da quella di Settembre degli ultimi tre anni. La maggior temperatura fu -4-25,9 
e si ebbe il giorno 12, e la minima -4-9,5 il 24. La maggior differenza giornaliera fra le temperature estreme fu di 13°,6 
e si ebbe il 24, la minore fu di 3°, 6 e si ebbe il 4. 

L’umidità fu alquauto minore degli anni scorsi. 

Vi furono nel mese sette giorni di pioggia, nei quali si raccolsero mill. 53,6 dacqua. 

Il seguente quadro dà il numero delle volte in cui spirò il vento in ciascuna direzione. 

N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSO SO OSO 0 ONO NO NNO 

8 10 36 17 18 8 4 6 5 16 3 3 10 1 9 4. 


NOTAZIONI ed avvertenze. 

Intensità relativa del vento: 0 indica calma; 1 appena sensibile; 2 un po forte, 3 forte, 

Forma delle nubi: m indica cumuli: r cirri; s strati. „„_tp 

nr nebbia rara; nb nebbia; nf nebbia fitta; poggia temporalesca; gr grandine. 

pg pioggia minuta e scarsa; p pioggia; pd pioggia dirotta, pi pio D g y 
nv neve; br brina; rg rugiada. 

Le osservazioni sono fatte a tempo vero locale. 

Le altezze barometriche sono diminuite di 700 millimetri. Hell’aemia evaporata, si riferiscono alle 24 ore comprese fra le 9 pom. del giorno 

Le temperature minima e massima, e l’altezza dell’acqua caduta e dell acqua evaporai , . J v „ . 

per cui sono registrate e le 9 pom. del giorno precedente. donde viene bisogna aggiungere o togliere 180 ai numeri di gradi del bollettino 

La parola direzione designa il luogo dove il vento va; se si vuol sapere 

. secondo che questi numeri sono minori o maggiori di , D0 c h e passa fra due osservazioni consecutive. 

Per le osservazioni ozonoscopiche le cartoline stanno esposte pel tempo cne 


















































SETTEMBRE 


Altezza barometrica 

alla temperatura di 0 gradi 

I all’altitudine di metri 276 

IN MILLIMETRI 


I1* Decade 
| \2 a Decade 
* i3 a Decade 
f Mese. 


40,3 40,9 
40,9 41,5 


Temperatura esterna al Non 

IN GRADI CENTESIMALI 


21,1 


Tensione del Vapore 
IN millimetri 


13,22 

10,97 

10,28 

10,10 

11,67 

12,56 

12,33 

11,73 

11,81 

13.90 
13,64 
12,54 
10,08 
10,76 
11,44 
11,93 
10,06 
10,26 
12,09 
12,27 
12,82 

7,09 

7,97 

7,04 

7,96 
ia,01 
13,13 
11,81 
11,17 

11.91 


14.43 
11,10 
11,26 

9,78 

11.57 

12.44 
11,98 

13.66 
13,82 
14,13 

13.81 

13.32 

10.57 
12,76 
13,75 
12,50 

10.81 

12.32 

12.67 
12,32 


13,68 

10.59 
11,48 

10.29 

9.63 
12,50 
12,43 

12.60 
12,23 
14,05 

13.53 
13,09 
11,16 
13,25 
12,47 

13.30 
8,86 
13,05 
12,62 
12,59 
12,68 

8.64 
6,28 
8,25 
8,23 

11.97 

12,22 

11.98 

11.54 
12,18 


14,45 

10,38 

10,76 

9,09 

10,32 

12,79 

11,16 

11,81 

11,69 

13,54 

13,00 

12,67 

11,43 

12,00 

11,31 

13,73 

7.43 
10,51 
12,05 
11,03 
13,25 

4.35 
4,87 
6,96 
7,95 

10,93 

11.43 
11,12 
10,84 

12.35 


13,63 

11,37 

10,65 

8,83 

10,55 

13,41 

12,30 

11,51 

13,28 

13,33 

13,69 

13,59 

11,01 

11,50 

12,03 

13.45 
9,35 
11,77 
11,37 

10.45 


Umidita relativa 

IN CENTESIMI 
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Asso IV 


OTTOBRE 1869 


BOLLETTINO METEOROLOGICO 

DELL’OSSERVATORIO ASTRONOMICO 

DELL’UNIVERSITÀ DI TORINO 

--■xuUVU’JWvw-- 


RIASSUNTO DELLE OSSERVAZIONI FATTE NEL fflESE 01 OTTOBRE. 


La media delle altee barometriche del mese è 38, ti. È quindi di poco superiore lanlo alla media di ottobre , quanto alla 
media complessiva degli ultimi tre anni. 

Si ebbero nel mese oscillazioni considerevoli, ed il seguente quadro dà i valori estremi che loro corrispondono. 


Giorni del mese. Massimi. 

1 . 41,2 

8. 45, I 

11 . 48,2 

23. 43,1 


Giorni del mese. Minimi. 

2. 37,3 

9. 40,7 

19. 27,2 

27 . 27,2 


La temperatura elevata nella prima e seconda decade discese mollo nella terra, e negli ultimi tre giorni del mese discese al disotto 
temperatura elevata netta prima e s minima - 3,0 il 29. U massima dtllerenra diurna 

dello zero. La maggior temperatura fu -4-21,9 si eDDe u g'omu *, 

fra le due temperature estreme fu 41 ,8 e si ebbe il 25, la minima 2 9 e si ebbe il 10. 

Nel mese non si ebbero che sei giorni piovosi, nei quali caddero mm. 15 acqua. 

11 seguente quadro dà il numero delle volte in cui spirò il vento in ciascuna direzione. 


N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSO SO OSO 0 

4 10 38 16 7 2 1 4 1 12 8 9 8 


ONO NO NNO 
3 3 6. 


notazioni ed avvertenze. 


Intensità relativa del vento: 0 indica calma; 1 appena sensibile; 2 un po forte, 3 fo , 

Forma delle nubi: m indica cumuli: r cirri; s strati. .|’nrì-/7onte 

nr nebbia rara; nb nebbia; nf nebbia fitta; no nebbiai solo alloriszoi“ lesca . gr grandine. 

pg pioggia minuta e scarsa; p pioggia; pd pioggia dirotta, pi pioggia teu p 
nv neve; br brina; rg rugiada. 

Le osservazioni sono fatte a tempo vero locale. . 

Le altezze barometriche sono diminuite di 700 millimetri. dell . acqu a evaporata, si riferiscono alle 24 ore comprese Ira le 9 pom. del giorno 

Le temperature minima e massima, e l’altezza dell’acqua caduta e dell acqua e F 
per cui sono registrate e le 9 pom. del giorno precedente. wene bisogna aggiungere o togliere 180 ai numeri di gradi del bollettino 

La parola direzione designa il luogo dove il vento va-, se si vuol sapere uo. 

secondo che questi numeri sono minori o maggiori di 180. che passa fra due osservazioni consecutive. 

Per le osservazioni ozonoscopiche le cartoline stanno esposte pel tempo p 




































OTT O IS Ht ì: 


Giorni 

del 


Altezza barometrica 
alia temperatura di 0 gradi 
ed all'altitudine di metri 276 


Temperatura esterna al 


Nord 


I GUADI CENTESIMALI 



6 

9 

12 

3 

6 

9 

0 

9 

12 

3 


antim 

antim . 

merid . 

pom . 

pom . 

pom . 

anlim . 

antim . 

merid . 

pom . 

/ 1 

40,4 

41,2 

40,9 

40,3 

40,3 

40,6 

16,1 

16,8 

19,4 

20,6 

2 

40,6 

40,6 

39,7 

37,6 

37,4 

37,3 

16,3 

17,3 

19,7 

20,4 

\ 3 

38,7 

39,6 

39,2 

38,4 

38,8 

39,6 

12,8 

13,4 

16,4 

19,0 

1 4 

39,1 

39,9 

39,5 

38,2 

38,1 

38,9 

11,6 

13,3 

17,7 

20,7 

li 5 

39,6 

40,6 

39,7 

37,9 

37,7 

38,8 

13,4 

15,0 

17,4 

19,0 

6 

40,0 

41,2 

41,0 

40,5 

40,4 

41,2 

12,0 

14,0 

17 , 8 - 

19,7 

/ 7 

42,2 

43,0 

42,9 

41,9 

42,0 

42,7 

10,7 

12,2 

16,3 

18,5 

/ 8 

44,2 

45,1 

45,1 

44,0 

43,8 

44,3 

11,1 

12,9 

15,2 

17,6 

9 

43,2 

41,5 

40,7 

41,3 

43,3 

45,1 

9,9 

12,5 

15,4 

18,0 

\ 10 

45,1 

45,8 

46,4 

46,0 

46,2 

46,8 

12,9 

13,4 

14,7 

15,4 

/ 11 

47,2 

48,2 

47,9 

46,7 

46,8 

47,7 

12,3 

13,4 

16,0 

18,1 

12 

47,4 

48,1 

47,3 

46,6 

46,7 

47,4 

8,9 

10,0 

14,6 

17,0 

\ 13 

46,8 

47,0 

45,8 

44,3 

43,9 

43,8 

8,1 

9,6 

14,3 

17,4 

Il 14 

41,1 

41,3 

39,9 

38,6 

38,3 

38,7 

9,2 

11,0 

14,0 

16,8 

1 1 15 

38,0 

38,5 

38,0 

37,1 

37,9 

38,9 

10,1 

11,9 

15,8 

18,3 

! j 16 

38,5 

39,0 

38,5 

37,5 

37,1 

37,4 

11,5 

12,7 

15,5 

16,7 

! 1 17 

34,0 

33,8 

31,8 

30,1 

29,7 

29,6 

12,5 

12,9 

14,3 

15,3 

7 18 

28,0 

29,3 

29,0 

28,7 

29,8 

31,3 

9,8 

10,1 

12,5 

15,8 

19 

29,5 

28,5 

27,8 

27,2 

27,5 

28,7 

9,2 

8,5 

9,0 

9,8 

\ 20 

30,2 

30,5 

32,0 

31,5 

30,7 

30,6 

7,5 

8,8 

10,4 

9,1 

[ 21 

30,7 

32,8 

34,1 

34,3 

34,4 

34,5 

9,0 

10,2 

11,2 

12,3 

1 22 

35,2 

37,1 

37,3 

37,7 

39,0 

40,4 

6,6 

6,5 

11,6 

12,9 

\ 23 

42,1 

43,1 

42,6 

41,4 

41,7 

42,6 

3,0 

3,3 

7,2 

9,2 

24 

41,1 

40,7 

40 4 

40,1 

39,2 

39,0 

1.3 

3,2 

7,1 

3,2 

J 25 

35,9 

36,3 

36,2 

35,6 

36,4 

37,8 

0,8 

2,4 

7,6 

11,1 

\ 26 

36,9 

36,8 

35,6 

33,7 

32.7 

31,6 

3,2 

4,0 

9,2 

11,3 

27 - 

27,2 

27,9 

29,4 

28,3 

28,1 

27,7 

4,7 

8J 

9,2 

10,5 

/ 28 

29,7 

30,9 

29,8 

28,9 

29,3 

30,9 

2,1 

2,7 

7,6 

8,0 

| 29 

31,2 

36,9 

37,2 

37,8 

38,3 

38,5 

- 2,6 

— 0,6 

2,7 

4,6 

I 30 

36,9 

37,8 

38,0 

38,0 

40 , 0 . 

41,7 

- 2,6 

- 0,3 

4,5 

6,8 

l 31 

42,9 

43,9 

43,6 

42,5 

42,7 

44,1 

- 2,3 

- 0,9 

5,0 

7,6 

11* Decade 

41,2 

41,8 

41 5 

40,6 

40,8 

41,5 

12,7 

14,1 

17,0 

18,9 

j2 a Decade 

38,1 

38,5 

37,8 

36,8 

36,8 

37,4 

9.9 

10,9 

13,6 

15,4 

)3 a Decade 

35,7 

36,7 

36,7 

36,2 

36,5 

37,2 

2,1 

3,5 

7,5 

9,3 

f Hese. 

38,3 

38,9 

38,7 

37,9 

38,0 

38,7 

8,0 

9,3 

12,5 

14,3 


6 

9 

pom . 

20,3 

19,1 

18,2 

15,6 

18,1 

16,4 

20,4 

16,7 

18,8 

16,5 

19,2 

16,5 

18,4 

15,4 

17,0 

14,9 

16,3 

14,7 

14,9 

13,6 

16,7 

13,5 

16,4 

13,5 

16,9 

13,2 

16,2 

14,0 

16,6 

13,6 

15,6 

13,7 

14,3 

12,8 

14,1 

11,6 

9,8 

9,6 

9,5 

9,6 

11,1 

9,5 

10,7 

9,0 

7,9 

4,9 

3,5 

5,4 

10,2 

7,3 

9,6 

7,4 

8,1 

7,0 

6,0 

4,0 

3,5 

2,9 

4,9 

2,4 

6,2 

3,0 

18,2 

15,9 

14,6 

12,5 

7,8 

5,7 

13,3 

11,2 



Tenutone del Vapore 

IN MILLIMETRI 

Umidità relativa 

IN CENTESIMI 



6 

9 

12 

3 

6 

9 

6 

9 

12 

, 

6 

minima 

massima 

antim. 

anlim. 

merid. 

pom. 

pom. 

pom. 

ant. 



pom , 

J 

15,2 

20,9 

12,15 

12,82 

13,20 

13,70 

13,82 

13,81 

90 

91 

81 

78 

79 

15,6 

21,1 

12,80 

12,93 

12,74 

12,89 

11,88 

10,91 

95 

90 

76 

74 

77 

11,9 

19,4 

10,04 

9,73 

10,65 

10,73 

11,35 

11,91 

91 

86 

77 

67 

74 

11,2 

21,9 

8,69 

9,93 

11,05 

9,17 

9,65 

10,33 

85 

87 

73 

50 

56 

12,8 

20,0 

10,12 

9,55 

9,63 

8,99 

9,50 

10,12 

90 

75 

66 

56 

60 

11,3 

19,9 

8,87 

9,64 

9,54 

9,68 

9,98 

9,22 

85 

81 

62 

57 

61 

9,5 

19,5 

8,63 

8,82 

8,90 

9,15 

9,48 

9,56 

91 

83 

65 

58 

62 

10,1 

17,7 

8,62 

9,28 

9,55 

9,57 

9,66 

10,01 

89 

84 

75 

65 

68 

8,0 

18,0 

9,05 

10,15 

10,37 

9,48 

10,28 

9,80 

100 

94 

80 

62 

76 

12,5 

15,4 

9,85 

9,85 

9,67 

9,63 

9,81 

10,34 

89 

88 

78 

75 

78 

11,9 

18,4 

9,51 

8,96 

8,42 

8,66 

8,77 

8,77 

90 

79 

62 

56 

64 

8,4 

17,2 

7,25 

7,27 

7,87 

7,17 

7,97 

8,15 

85 

79 

62 

50 

59 

7,5 

18,4 

6,51 

6,93 

6,81 

6,42 

7,41 

7,53 

82 

76 

54 

43 

53 

8,6 

17,0 

6,85 

7,61 

8,33 

7,29 

7,77 

8,10 

80 

77 

75 

51 

58 

9,4 

18,5 

7,63 

8,02 

8,94 

8,13 

8,96 

9,23 

83 

77 

67 

53 

65 

10,8 

16,7 

9,18 

9,27 

9,83 

9,10 

9,52 

9,43 

93 

85 

76 

66 

72 

11,5 

15,4 

10,21 

10,03 

10,25 

9,69 

9,12 

9,46 

95 

92 

83 

76 

76 

9,4 

15 , 8 ' 

8,15 

8,75 

9,71 

6,89 

7,24 

8,63 

91 

96 

89 

52 

61 

8,5 

11,6 

7,19 

7,51 

7,08 

7,28 

7,16 

7,17 

84 

93 

83 

82 

79 

6,5 

10,4 

7,20 

7,54 

7,63 

7,89 

7,93 

7,17 

94 

89 

83 

93 

89 

8,5 

12,5 

6,91 

6,59 

6,27 

6,77 

7,37 

6,51 


72 

61 

65 

75 

5,4 

13,0 

5,10 

5,10 

3,43 

3,95 

5,15 

2,69 

69 

66 

34 

36 

53 

2,1 

9,3 

3,98 

3,95 

3,38 

3,52 

4,18 

4,35 

69 

68 

45 . 

41 

53 

0,4 

8,5 

4,08 

4,28 

4,68 

4,41 

4,18 

4,45 

81 

73 

48 

54 

55 

0,3 

12,1 

4,12 

4,60 

5,01 

4,10 

5,04 

5,34 

85 

84 

59 

41 

53 

. 2,0 

11,4 

4,85 

5,03 

5,53 

4,44 

5,95 

6,16 

85 

62 

64 

45 

69 

1.4 

10,7 

2,81 

0,78 

0,94 

0,68 

1,35 

2,13 

43 

10 

11 

7 

17 

1,6 

8,3 

3,94 

3,74 

0,85 

0,71 

1,15 

1,65 

73 

67 

10 

9 

17 

- 3,0 

4,7 

2,38 

3,88 

3,73 

3,87 

4,21 

4,00 

61 

90 

68 

62 

73 

- 2,7 

7,0 

3,32 

3,52 

1,69 

2,06 

2,68 

3,17 

87 

78 

26 

27 

42 

— 2,6 

8,2 

3,23 

3,44 

1,63 

0,89 

1,97 

2,34 

85 

75 

25 

11 

28 

11,8 

19,4 

9,88 

10,27 

10,53 

10;30 

10,54 

10,61 

90 

86 

73 

64 

69 

9,2 

15,9 

7,97 

8,19 

7,49 

7,85 

8,18 

8,36 

88 

84 

73 

62 

67 

1,2 

9,6 

4,07 

4,08 

3,29 

3,22 

3,75 

3,89 

74 

70 

41 

36 

48 

7,2 

14,8 

7,21 

7,40 

6,98 

6,99 

7,37 

7,50 

83 

80 

61 

53 

61 
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DIAGRAMMI DELLE OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE OTTOBRE 1869 


















































































































































































































































Anno IV 


NOVEMBRE 1869 

BOLLETTINO METEOROLOGICO 

DELL’ OSSERVATORIO ASTRONOMICO 

l)E li L’iJNIV E KSITÀ DI TORINO 

----^aaATJIAAa^-- 


RIASSUNTO PELLE OSSERVAZIONI FATTE NEL DIESE DI NOVEMBRE. 


La media delle pressioni atmosferiche osservate in questo mese, 36,90, è poco diversa dalla media annuale dell’ultimo triennio, 
è però minore della media di Novembre dello stesso intervallo. 

Le oscillazioni furono assai grandi, ed in questo quadro sono registrati i valori estremi che loro corrispondono. 


Giorni del mese. Massimi. 

1 . 44,3 

9. 40,5 

13. 51, 7 

18. 50,2 

24 . 33,0 

27 . 36,6 

29 . 36,7 


Giorni del mese. Minimi. 

4. 23,6 

11 . 30, 4 

15. 39,0 

22 . 27, 7 

25 . 24,9 

29 . 30,2 

30 . 26,0 


La temperatura fu bassa nei primi giorni del mese, poscia fu abbastanza mite, che non discese nella notte sotto lo zero che in 
selle giorni. Le temperature estreme furono —3,1 il giorno 1 e —i— 16,0 il 

La massima differenza fra le temperature estreme di un medesimo giorno fu 16,7 e si ebbe il 4, e la minima fu 2,1 ed ebbe 
luogo nei tre giorni 18, 21 e 22. 

Si ebbe vento fortissimo nei giorni 4, 5, 11 e 24. , ....... 

Nel giorno 11 l’unità assoluta non fu che 0,18 e la relativa 2. E questo il piu piccolo dei valori d entrambe verificatosi negli 
ultimi tre anni. 

Si ebbero otto giorni di pioggia, e l’acqua caduta ha l’altezza di mm. 158,4. 

11 seguente quadro dà il numero delle volte in cui spirò il vento in ciascuna direzione. 

N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSO SO OSO 0 ONO NO NNO 

9 8 15 11 5 4 2 236 17178 7 5 5. 


notazioni ed avvertenze. 

Intensità relativa del vento: 0 indica calma; 1 appena sensibile; 2 un po’forte; 3 forte; 4 fortissimo. 

Forma delle nubi: m indica cumuli: r cirri; s strati. 

nr nebbia rara; nb nebbia; nf nebbia fitta; no nebbia solo all orizzonte. , grandine 

pg pioggia minuta e scarsa; p pioggia; pd pioggia dirotta; pt pioggia temporalesca, gr granarne. 
no neve ; br brina; rg rugiada. 

Le osservazioni sono fatte a tempo vero locale. 

Le altezze barometriche sono diminuite di 700 n,....- 

Le temperature minima e massima, e l’altezza dell’acqua c 
liSSi SSfaSSSJi ‘i! luogo’dovè SS' sapere donde bisogna aggiungete o toglier. .80 ai pomeri di gradi del bollettino 
P«TÌ;;i,’r“o n nT4ir,'pel tempo che passa f» do. «ioni c.».e.ot™>. 




















































Umidita relativi 

IH CENTESIMI 


Ii a Decade 
| Decade 
S]3» Decade : 
lese. 


, 




9 

12 

3 

c 

9 



6 

9 

12 

3 

c 

9 

porri. 

pom . 



anlim . 

merid . 

pom . 

pom . 

pom . 

minima 

massima 

antim . 

antim . 

merid . 

poni . 

pom . 

pom . 

41,9 

42,4 

42,4 

— 1>5 

— 0,7 

1,5 

8,0 

6,5 

3,9 

- 3,1 

8,8 

3,51 

3,03 

1,91 

2,31 

2,22 

2,47 

42,3 

42,3 

42,1 

- 0,8 

1,0 

7,9 

10,9 

9,7 

7,0 

- 1,5 

11,2 

3,57 

3,73 

3,02 

3,30 

3,78 

4,08 

34,1 

32,9 

32,5 

0,4 

3,2 

5,0 

7,1 

6,0 

4,1 

0,3 

7,2 

3,73 

4,01 

4,61 

4,30 

3,90 

4,50 

25,8 

24,4 

23,6 

- 0,2 

- 0,3 

4,8 

8,5 

7,8 

15,5 

— 0,7 

16,0 

3,96 

3,73 

4,91 

4,23 

4,62 

4,60 

29,5 

31,3 

32,9 

13,6 

13,7 

15,5 

15,5 

13,6 

10,7 

10,7 

15,5 

2,03 

3,31 

1,75 

1,42 

1,44 

2,15 

30,4 

31,0 

31,1 

3,7 

3,6 

8,4 

11,4 

10,3 

8,4 

3,1 

11,7 

2,55 

3,20 

2,71 

3,45 

3,96 

3,91 

33,6 

35,0 

36,7 

4,1 

4,7 

8,5 

12,4 

11,0 

9,1 

3,2 

12,4 

4,87 

4,57 

6,31 

6,35 

6,79 

6,29 

38,9 

39,2 

39,7 

6,2 

6,4 

9,8 

11,8 

10,3 

8,1 

5,5 

11,9 

6,08 

6,03 

6,48 

4,95 

5,78 

5,86 

39,0 

38,7 

38,6 

5,3 

5,0 

8,2 

9,5 

9,3 

9,3 

3,9 

9,6 

5,64 

5,30 

6,56 

6,62 

6,45 

6,45 

33,7 

33,3 

33,0 

7,8 

8,1 ' 

10,6 

11,1 

9,6 

7,0 

7,0 

11,1 

5,92 

7,23 

6,41 

6,33 

6,33 

6,40 

35,2 

37,5 

39,7 

4,4 

6,6 

10,8 

10,7 

7,8 

6,0 

1,6 

10,8 

5,92 

3,72 

0,18 

0,30 

1,01 

1,09 

44,6 

46,1 

47,7 

- 0,5 

0,7 

5,7 

8,0 

5,9 

3,4 

— 1,5 

8,0 

2,60 

3,56 

1,27 

0,96 

2,15 

1,96 

80,6 

50,1 

49,9 

- 0,7 

- 0,2 

4,2 

7,1 

5,7 

3,1 

- 2,5 

7,5 

2,30 

2,58 

2,11 

2,32 

2,45 

2,88 

42,2 

41,5 

41,2 

0,6 

0,5 

5,0 

5,9 

4,3 

2,9 

- 0,4 

6,1 

3,83 

2,91 

2,34 

2,92 

3,16 

3,68 

39,5 

39,5 

39,0 

1.7 

2,4 

8,0 

12,7 

11,0 

8,6 

0,4 

13,0 

3,71 

3,17 

4,14 

6,34 

5,15 

5,62 

39,9 

41,0 

42,2 

2,0 

2,4 

5,9 

8,8 

7,8 

7,7 

1,6 

8,9 

4,59 

4,84 

5,52 

5,62 

5,98 

5,98 

45,2 

46,2 

47,2 

7,4 

7,9 

8,7 

9,3 

9,1 

8,9 

6,9 

9,3 

7,20 

7,19 

7,84 

7,88 

7,77 

7,71 

49,2 

49,6 

50,2 

7,9 

8,1 

9,0 

9,6 

9,3 

7,9 

7,5 

9,6 

7,80 

7,52 

7,60 

7,76 

7,65 

7,24 

45,9 

45,4 

45,0 

5,0 

5,0 

5,7 

6,9 

5,8 

3,8 

3,8 

6,9 

6,53 

6,40 

6,58 

7,15 

6,67 

5,69 

37,4 

37,1 

36,7 

0,3 

0,5 

2,9 

4,3 

2,9 

3,3 

— 0,5 

4,3 

4,60 

4,60 

5,59 

5,77 

5,57 

5,71 

33,5 

33,5 

33,1 

2,9 

2,8 

3,0 

2,8 

2,5 

4,2 

2,1 

4,2 

5,57 

5,34 

5,51 

5,38 

5,30 

6,10 

27,7 

28,3 

28,7 

2,7 

2,5 

3,4 

4,3 

4,0 

3,3 

2,3 

4,4 

5,38 

5,22 

5,49 

5,64 

5,61 

5,57 

31,7 

32,1 

32,2 

2,9 

2,9 

2,4 

i;0 

2,5 

3,2 

0,2 

3,3 

5,32 

5,34 

5,24 

4,82 

5,12 

5,69 

31,0 

30,3 

30,2 

3,8 

4,4 

4,1 

4,6 

4,9 

5,2 

2,7 

5,2 

5,37 

5,70 

5,96 

5,92 

6,24 

6,53 

24,9 

25,5 

27,1 

5,3 

6,2 

8,5 

9,0 

7,8 

6,0 

4,0 

9,8 

6,52 

6,36 

7,10 

7,07 

6,60 

5,94 

33,8 

35,0 

35,9 

1,5 

2,6 

7,0 

10,8 

8,4 

6,6 

0,2 

10,8 

5,08 

4,94 

5,98 

6,33 

6,71 

6,03 

35,9 

35,6 

36,4 

0,9 

1,0 

4,7 

7,8 

6,5 

5,0 

0,8 

8,0 

4,65 

4,94 

5,01 

6,31 

5,97 

5,71 

33,3 

32,7 

32,5 

3,0 

3,4 

5,7 

7,1 

6,8 

6,4 

2,4 

7,1 

5,45 

5,37 

6,29 

6,52 

6,58 

6,57 

33,3 

35,3 

36,7 

12,9 

13,1 

13,8 

13,3 

8,7 

6,7 

2,1 

14,5 

2,12 

1,33 

1,32 

3,02 

3,47 

3,34 

27,0 

26,8 

26,0 

0,4 

1,5 

. 4,8 

6,4 

3,4 

2,0 

0,0 

6,7 

3,83 

3,74 

2,28 

3,70 

4,52 

4,28 

34,9 

35,0 

35,3 

2,7 

4,5 

8,3 

10,6 

9,4 

8,3 

3,0 

11,5 

4,19 

4,41 

4,46 

4,32 

4,53 

4,66 

43,0 

43,4 

43,9 

2,8 

3,4 

6,6 

8.3 

7,0 

5,6 

1,7 

8,4 

4,91 

4,65 

4,34 

4,70 

4,76 

4,7 

31,2 

31,5 

31,9 

3,6 

4,0 

5,7 

6,7 

5,3 

4,9 

1,7 

7,4 

4,95 

4,83 

5,02 

5,47 

5,61 

5,57 

36,4 

36,6 

37,0 

3,0 

4,0 

6,9 

8,5 

7,2 

6,3 

2,1 

9,1 

4,68 

4,63 

4,61 

4,83 

4,63 

5,00 


82 86 I 
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Giorni d< 






















































NOVEMBRE 



Intensità 

V E 

relativa 

el 

[ITO 

Azlmoto 

della direzione del Vento 

IN GRADI SESSAGESIMALI 

Quantità di cielo coperto 

Stato atmosferico 

Altezza i 

IN MIL 

caduta 

lell’Acqua 

LI METRI 

eraporata 

6 

9 

12 

3 

6 

9 

6 

9 

12 

3 

c 

9 

6 

9 

12 

3 

6 

9 

6 

9 

12 

3 

6 

9 



ant. 

ani. 

mer 

pom 


pom 

anlim 

animi 

mend 

pom. 

pom. 

pom. 

ani. 

ant. 

mer. 

pom. 

pom. 

pom. 

antimerid. 

antimerid. 

merid. 

pomerid. 

pomerid. 

pomerid. 



2 

i 

0 

0 

0 

0 

300 

220 





2 

0 

0 

1 

0 

0 

sr, tir 

nr 

nr ■ 

nr 



0 

0,3 

2 

i 

0 

1 

1 

0 

220 

220 


345 

345 


0 

0 

0 

0 

0 

0 

nr 

s, nr 

nr 

s 



0 

0,6 

0 

i 

0 

1 

1 

1 


300 


290 

235. 

235 

3 

9 

10 

7 

0 

0 

rs, nb 

s, nb 

sm, nb 

s, nb 

s, nr 


0 

0,4 

2 

2 

1 

2 

1 

4 

230 

5 

35 

60 

60 

270 

4 

1 

1 

1 

1 

0 

ms, nb 

s 

rs 

sm 

s 


0 

0,7 

4 

4 

4 

4 

3 

2 

270 

270 

280 

280 

315 

170 

4 

4 

4 

4 

3 

2 

sm 

sm 

rm 

m 

s 


0 

6,8 

2 

0 

1 

1 

1 

1 

230 


50 

70 

60 

0 

0 

0 

0 

4 

2 

0 

s 

nr 

sr 

sr 

sr 


0 

1,2 

2 

0 

1 

0 

0 

1 

20 


265 



285 

3 

1 

0 

0 

1 

2 


nb 

s, nr 

s, nr 

s, nr 


0 

0,4 

1 

0 

1 

1 

0 

0 

250 


15 

20 



5 

6 

0 

0 

0 

0 

rs, nb 

ms, nb 

m, nr 

m, nr 

s 


0 

0,4 

2 

0 

1 

1 

0 

0 

250 


350 

55 



9 

9 

10 

10 

10 

10 

rsm, nb 

sm, nb 

s 

s 

ms, nb 


0 

0,3 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

120 






8 

10 

IO 

10 

1 

0 

ms, nb 

sm, nb 

s, nb 

s, nb 

s 


0 

0,4 

2 

1 

4 

4 

2 

2 

30 

335 

330 

330 

85 

50 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

s, nb 

ms, nb 

m 

m 



0 

1,9 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

210 

215 

200 

230 

240 

240 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

nr 

nr 





0 

0,7 

2 

1 

0 

i 

1 

1 

320 

320 


210 

205 

295 

0 

3 

4 

6 

8 

1 

nr 

sr 

rs 

s, nb 

s, nb 

s 

0 

0,5 

0 

1 

0 

1 

1 

2 


255 


240 

240 

240 

6 

6 

10 

9 

3 

7 

s 

sr 

smr, nr 

smr 

sm 

sr } nb 

0 

0,4 

1 

0 

0 

0 

1 

2 

350 




250 

240 

8 

8 

9 

5 

2 

1 

srm, nr 

sr, nb 

rs, nb 

sr, nb 

sr 

sr 

0 

0,5 

1 

1 

1 

2 

1 

0 

40 

40 

105 

75 

60 


2 

0 

9 

10 

10 

10 

r, nb 

sr, nr 

sr, nr 

sr 

s 


0 

0,3 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

240 

240 





10 

10 

10 

10 

10 

10 

ms, nb 

P 

nf 

nf 

nb 

nb 

2,9 

0,1 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

240 

240 





10 

10 

10 

10 

10 

0 

nf 

nf 

nb 

nb 

nb 

nb 

0 

0,1 

1 

0 

0 

0 

0 

2 

260 





250 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

nf 

nf 

nf 

nf 

nf 

nf 

0,4 

0 

2 

2 

0 

0 

1 

1 

250 

250 



60 

60 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

nf 

nf 

nf 

nf 

nf 

s 

0,4 

0,1 

3 

2 

2 

2 

3 

3 

50 

50 

45 

325 

355 

50 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

s,nb,pg 

s 

P 

P 

P 

P 

31,0 

0 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

80 

80 

70 

90 

160 

225 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

pd 

P 

sm 

sm 

nb 

sm 

32,8 

0 

2 

2 

0 

’l 

1 

2 

110 

225 


20 

20 

0 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

s, nb 

P 

P 

nr 

P 

P 

17,4 

0,1 

3 

3 

4 

3 

2 

2 

50 

40 

45 

40 

5 

30 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

58,3 

0 

1 

1 

1 

2 

I 

1 

0 

260 

235 

225 

225 

140 

10 

7 

4 

2 

0 

0 

s, nb, pg 

srm 

sr 

sr 



15,5 

0,2 

1 

1 

1 

1 

1 

0 

160 

170 

230 

235 

245 


2 

0 

0 

0 

0 

0 

s, nr 

sr, nr 

no 

sr 


nr 

0 

0,1 

2 

0 

0 

0 

1 

1 

SO 




230 

355 

4 

10 

1 

2 

0 

0 

rs, nr 

nf 

ms 

nr 

nr 


0 

0,1 

1 

0 

1 

0 

0 

0 

260 


210 




5 

8 

10 

5 

10 

10 

smr, nb 

smr, nb 

nf 

smr, nb 



0 

0,2 

4 

3 

3 

2 

3 

1 

290 

310 

290 

145 

180 

0 

2 

1 

1 

1 

0 

0 

rs 

rs 

rs 

sr 

ms 


0 

2,0 

2 

! 

1 

1 

1 

1 

95 

25 

65 

215 

105 

75 

3 

2 

1 

4 

0 

0 

sr, nr 






0 

0,5 


OBSKHVA-ZIONI OZONOSCOI»ICI.K 


1 

2 

3 1 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

0 

0 

0 

1 0 


0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

5 

10 

0 

10 

4 

0 

0 

0 

4,5 

0 


4 

1 

0 

7 

2 

3,5 

4,5 

7,5 

0 

0 

0 

0 

0,5 

0 

0 

7,5 

0 

5 

0 

0 

7 

8 

4 

6 

0 

0 

0 

0 

1 

4 


0 

3,5 

0 

1 3 

2 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

3 

8 

0 

10 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 
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Anno IV 


DICEMBRE 1869 


BOLLETTINO METEOROLOGICO 

DELL’OSSERVATORIO ASTRONOMICO 

DELL’UNIVERSITÀ DI TORINO 


RIASSUNTO DELLE OSSERVAZIONI FATTE NEL MESE DI DICEMBRE. 


La media delle altezze barometriche osservate in Dicembre è 35,45, è inferiore di 2 mm. alla media di dicembre dell ultimo 
triennio. 

Si ebbero nel mese oscillazioni grandissime; nel seguente quadro sono registrati i valori estremi della pressione barometrica che 


loro corrispondono: 

Giorni del mese. 


Massimi. 


Giorni del mese. Minimi. 


1 . 26,8 

6. 52,1 

15. 41,7 

18. 38,6 

24 . 29, 4 

27 . 24,7 

30. 51, 7 


2 . 20 , 1 

13. 33,6 

17. 32,1 

22 . 23, 3 

26. 19,4 

28 . 20,8 

31 . 39,3 


La temperatura ai mautenne elevata, 8 e si tolgono gli ultimi cinque giorni del mese. In undici giorni la temperatura minima 
fu inferiore a 0*, e nei soli giorni 27, 30 e 3t fu pure inferiore a 0“ la temperatura mass,ma. Le temperature estreme 
furono — 9,1 il giorno 31 e 10,7 il 18. La massima differenza fra le temperature estreme di un medesimo giorno 

fu 10°,6 e si ebbe.il 18, e la minima fu 1°,2 e si ebbe il 4 

L’umidità fu in tutto il mese molto grande; essa raggiunse più volle la saturazione. 

Si ebbe pioggia o neve in diciassette giorni, e l’acqua raccolta nel pluviometro raggiunse 1 altezza d. mm. 114,2. 

11 seguente quadro dà il numero delle volle in cui spirò il vento in ciascuna direzione . 


N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSO SO OSO 0 ONO NO NNO 

4 7 15 10 9 1 2 0 2 8 27 18 7 2 2 2. 


notazioni : 


avvertenze. 


Intensità relativa dei vento: 0 indica calma; 1 appena sensibile; 2 un po forte, , 

Forma delle nubi: m indica cumuli: r cirri; s strati. 'in«.ì..«nto 

«r nebbia rara; nb nebbia; nf nebbia fitta; no nebbia solo allfrizzori • . grandine. 

pg pioggia minuta e scarsa; p pioggia; pd pioggia dirotta; pt pioggia P > 

nv neve; br brina; rg rugiada. 

Le osservazioni sono fatte a tempo vero locale. 

Le altezze barometriche sono diminuite di 700 n 
Le temperature minima e massima, e l’altezza dell acqua c; 

per cui sono registrate e le 9 pom. del giorno precedente. bisogna aggiungere o togliere 180 ai numeri di gradi del bollettino 

La parola direzioni designa il luogo dove il vento va-, se si vuol sapere aonoe viene oisug ss 
secondo che questi numeri sono minori o maggiori di lHU. che a fra due osserva zioni consecutive, 

ver le osservazioni ozonoscopiche le cartoline stanno esposte pei ie p i 

































dicembre 


Giorni 

MESE 

Altezza barometrica 
alla temperatura di 0 gradi 

ed all’altitudine di metri Ì76 

IN StlLMMBTBI 



Tempei 


iterila al 

entbsim. 

Nord 


1 

antim. 

24,4 

antim. 

25,9 

l^d 

26,3 

3 

pom. 

26,0 

6 

26,1 

9 

pom. 

26,8 

6 

0,3 

9 

1,0 

l?d 

3,3 

3 

4,7 

6 

4,1 

9 

3,2 


2 

24,0 

24,4 

23,1 

22,3 

21,6 

20,1 

1,2 

2,8 

1,5 

1,9 

1,2 

1,6 


3 

25,0 

26,8 

27,8 

28,8 

29,7 

31,0 

0,7 

0,7 

1,5 

1,9 

1,4 

1,6 ■ 

1 

4 

34,2 

36,1 

37,4 

38,0 

39,2 

40,2 

1,1 

0,8 

0,8 

0,7 

0,5 

0,4 

5 

44,1 

46,6 

47,3 

48,5 

49,1 

50,4 

1,8 

2,4 

2,8 

3,1 

3,3 

3,4 

| 

6 

50,8 

52,1 

52,1 

51,6 

50,5 

51,0 

4,8 

5,9 

6,5 

6,8 

6,7 

4,9 

7 

49,2 

49,4 

48,4 

47,3 

47,2 

47,2 

3,3 

3,5 

4,4 

4,8 

4,6 

4,4 


8 

46,4 

46,9 

46,4 

45,8 

45,9 

46,1 

3,5 

3,4 

3,9 

3,4 

1,9 

1,6 


9 

43,5 

43,7 

43,1 

42,5 

42,6 

42,3 

1,4 

2,2 

4,4 

6,0 

5,4 

5,3 


10 

41,4 

42,0 

41,9 

41,0 

40,9 

41,0 

5,2 

5,4 

6,3 

6,8 

6,7 

6,6 


11 

39,1 

39,2 

38,5 

37,5 

37,0 

36,7 

5,9 

6,3 

6,6 

6,6 

6,0 

5,8 


12 

35,8 

36,5 

36,3 

36,0 

36,2 

36,4 

4,9 

5,0 

5,7 

6,4 

5,7 

5,5 


13 

35,1 

35,7 

34,9 

33,9 

33,6 

33,6 

5,4 

6,0 

7,6 

8,6 

7,7 

6,1 

1 

14 

34,4 

36,1 

36,5 

36,5 

37,4 

38,3 

1,1 

-0,7 

3,4 

5,6 

4,5 

3,7 

1 15 

40,1 

41,7 

41,4 

40,8 

40,7 

40,6 

— 0,3 

1,1 

4,1 

5,2 

4,3 

3,4 

f ^ 

16 

40,0 

41,0 

40,6 

39,8 

39,8 

39,4 

1,4 

1,8 

3,3 

5,5 

5,4 

3,7 

| 

17 

35,2 

34,5 

32,8 

32,1 

33,0 

35,3 

1,6 

1,4 

3,1 

5,0 

4,4 

10,0 


f 18 

37,8 

38,6 

37,8 

36,3 

36,6 

36,4 

3,0 

3,9 

6,5 

8,6 

6,5 

5,0 


19 

35,4 

36,4 

36,2 

35,9 

36,1 

36,2 

1,3 

2,0 

4,7 

6,5 

6,3 

6,0 


i 20 

34,7 

35,2 

34,7 

34,1 

33,7 

33,3 

5,1 

5,6 

6,6 

7,1 

6,6 

5,1 


21 

32,1 

32,9 

32,4 

30,4 

29,4 

28,2 

-0,8 

0,2 

1,8 

2,7 

3,8 

3,8 


, 22 

24,1 

23,5 

23,3 

23,5 

23,8 

23,9 

3,2 

2,6 

3,6 

4,1 

3,4 

3,1 


i 23 

25,0 

26,4 

26,2 

26,2 

26,7 

27,3 

3,6 

3,9 

5,0 

5,7 

5,4 

5,0 

* 

1 24 

28,1 

29,4 

29,3 

28,6 

29,6 

29,3 

3,8 

. 3,2 

3,5 

3,7 

3,7 

3,4 

| 

1 25 

26,4 

25,7 

24,1 

23,0 

22,6 

22,5 

1,8 

1,1 

2,5 

2,9 

2,1 

1,2 

i 

( 26 

21,3 

21,8 

21,2 

20,0 

19,4 

20,2 

0,1 

0,3 

0,5 

1,4 

0,1 

-0,5 

27 

22,8 

24,7 

24,5 

24,7 

24,4 

22,7 

-2,0 

-2,8 

— 1,4 

-0,7 

-0,5 

— 0,6 

H 

i 28 

20,8 

23,6 

25,7 

29,0 

30,8 

32,9 

-0,1 

—1,5 

0,5 

0,9 

— 0,4 

— 0,8 


1 29 

37,3 

39,5 

41,1 

42,7 

45,0 

47,1 

-4,9 

— 3,8 

-1,3 

0,1 

— 1,2 

-3,2 
— 4,5 


30 

50,2 

51,7 

51,1 

49,8 

49,1 

48,7 

-6,0 

— 5,9 

-3,1 

-1,6 

— 3,0 


l 31 

45,1 

44,5 

43,2 

41,4 

39,9 

39,3 

-8,4 

-8,6 

—^ 4,5 

-2,2 

-3,7 

-4,4 


11* Decade 

38,3 

39,4 

39,4 

39,2 

39,3 

39,6 

2,3 

2,8 

3,5 

4,0 

3,6 

3,3 

i 

J2* Decade 

36,8 

37,5 

37,0 

36,3 

36,4 

36,6 

2,9 

3,2 

5,2 

6,5 

5,7 

5,4 

s 

j3“ Decade 

30,3 

31,2 

31,1 

30,8 

31,0 

31,1 

-0,9 

-1,0 

0,6 

1,5 

0,9 

0,2 


f lese. 

34,9 

35,9 

35,6 

35,3 

35,4 

35,6 

1,3 

1,6 

3,0 

3,9 

3,3 

2,9 


Tensione del Vapore 

IN MILLIMETRI 



6 

9 

12 

3 

6 

9 








4,8 

4,22 

4,01 

4,52 

3,87 

3,16 

2,95 

3,2 

4,47 

3,73 

4,46 

4,64 

4,82 

4,70 

2,1 

4,68 

4,11 

4,66 

4,70 

4,70 

4,82 

1,6 

4,75 

4,64 

4,70 

4,64 

4,68 

4,63 

3,4 

5,23 

5,30 

5,57 

5,61 

5,69 

5,73 1 

7,1 

6,40 

6,85 

6,82 

6,86 

6,98 

6,34 1 

5,5 

5,57 

5,69 

6,10 

6,09 

6,14 

6,10 

4,4 

5,61 

5,69 

5,79 

5,59 

5,12 

5,12 

6,2 

5,01 

5,14 

5,58 

6,02 

6,26 

6,10 1 

7,0 

6,47 

6,41 

6,47 

6,86 

7,13 

7,04 

7,0 

6,75 

7,00 

7,04 

7,10 

6,79 

6,69 

6,4 

5,89 

6,09 

5,35 

6,10 

6,50 

6,41 

8,9 

6,41 

5,46 

6,43 

6,65 

6,99 

5,99 

6,1 

4,84 

4,23 

5,55 

5,35 

. 5,80 

5,89 

5,7 

4,32 

3,83 

5,80 

5,81 

5,98 

5,63 

6,3 

4,82 

5,12 

5,57 

5,94 

6,30 

5,59 

10,6 

5,12 

4,94 

5,59 

5,62 

5,46 

2,51 

10,7 

3,81 

3,92 

4,60 

5,52 

5,40 

4,73 

6,7 

4,82 

4,92 

4,75 

5,20 

5,94 

5,23 

7,3 

5,62 

6,12 

6,03 

5,67 

5,79 

5,91 

5,1 

4,36 

4,60 

5,20 

5,49 

5,71 

5,49 

4,1 

5,69 

5,32 

5,71 

5,82 

5,69 

5,69 

5,8 

5,71 

5,88 

6,38 

6,14 

6,53 

6,34 

5,0' 

5,57 

5,67 

5,71 

5,75 

5,81 

5,69 

3,4 

5,16 

5,14 

4,80 

4,94 

5,02 

4,82 

1,4 

4,50 

4,60 

4,54 

4,94 

4,60 

4,27 

-0,5 

3,96 

3,51 

3,26 

3,94 

3,08 

3,12 

1,0 

1,45 

3,08 

2,75 

4,12 

3,95 

3,17 

0,9 

2,54 

2,30 

3,10 

2,69 

3,43 

3,37 

-1,4 

1,97 

2,58 

2,97 

3,08 

3,43 

2,92 

-1,8 

2,33 

2,31 

2,56 

2,58 

2,61 

2,66 

4,5 

5,24 

5,16 

5,47 

5,49 

5,47 

5,35 

7,6 

5,24 

5,16 

5,67 

5,90 

6,09 

5,46 

2,1 

3,93 

4,09 

4,27 

4,50 

4,53 

4,32 

4,6 

4,77 

4,78 

5J1 

5,30 

5,33 

5,02 


Umidità relativa 

IN CENTESIMI 


) 100 100 100 95 
97 100 


I 100 98 100 



























































DICEMBRE 




































































































































































































































































































RIASSUNTI 

























































































RIASSUNTI 


frequenza bei VENTI. 



N 

nne| 

NE 1 

ENE 

E 

ESE 

SE 

SSE 

s 

SSO 

SO 

OSO 

0 

0N0 

NO 

NNO 


9 

3 

15 

io 

5 

8 

0 

0 

9 

15 

94 

4 

4 

! 

9 

3 

Febbraio. 

7 

6 

34 

6 

4 

1 

9 

1 

9 

15 

90 

8 

9 

1 

5 

5 


14 

16 

39 

18 

10 

5 

9 

i 

4 

13 

93 

8 

6 

4 

9 

7 

Aprile 

7 

7 

90 

14 

8 

7 

6 

9 

5 

14 

98 

10 

6 

9 

9 

4 

Maggio. 

91 

30 

39 

97 

13 

7 

5 


3 

7 

3 

4 

4 

0 

3 

8 

Giugno. 

13 

18 

41 

93 

8 

10 

5 

5 

5 

13 

, 

6 

7 

9 

3 

5 

Luglio. 

7 

8 

96 

97 

16 

15 

19 

6 

5 

5 

8 

9 

5 

9 

9 

3 

Agosto. 

11 

94 

99 

16 

7 

8 

3 


9 

8 

14 

13 

19 

7 

4 

9 

Settembre. 

8 

10 

36 

17 

18 

8 

4 

6 

5 

16 

3 

3 

10 

1 

9 

4 

Ottobre. 

4 

10 

38 

16 

7 

9 


4 


19 

8 

9 

8 

3 

3 

6 

Novembre. 

9 

8 

15 

11 

5 

4 

9 

9 

3 

6 

17 

17 

8 

7 

5 

5 

Dicembre. 

4 

7 

15 

10 

9 

1 

9 

0 

9 

8 

97 

18 

7 

9 

9 

9 

ANNO.... 

107 

147 

333 

195 

110 

76 

44 

99 

39 

139 

189 

109 

86 

39 

49 

54 


LAssistente per le Osservazioni Meteorologiche 
DONATO LEVI. 


5f Ostello te 
ALESSANDRO DORNA. 



















































































































PERSEIDI 0 STELLE METEORICHE 

DEL PERIODO DI AGOSTO 


OSSERVATE AL REGIO OSSERVATORIO DI TORINO 


NEL l 8 li !! 



















































ORA 


PRINCIPIO 

FINE 




N° 

DATA 

tempo 

OSSERVATORE 



— 


SPLENDORE 

VELOCITÀ 

Annotazioni diverse 



locale 


AR 

Deci. 

AR 

Deci. 




! 

18C9 

10 

Agosto 

h m 

8 45 

Doma 

250° 

-*-•15° 

240° 

— 15° 

seconda 

veloce 

Bianca [vento fortissimo. - Strati all’orizzonte dall’est all’ovest]. 

2 

„ 

, 

» 

8 59 

Charricr 

220 

-+- 65 

210 

-4- 20 

» 

» 

Bianca. 

3 

„ 

„ 

„ 

9 17 

» 

340 

-t- 38 

315 

-4- 10 

„ 

lenta 

Bianca con striscia. 

4 


„ 

„ 

9 29 

„ 

25 

50 

0 

-4- 30 

» 

» 

Bianca [al nord cumuli dall'orizzonte al zenit]. 













Bianca, da Perseo. 

6 

„ 

B 

, 

9 51 

» 

240 

-v- 30 

238 

— 25 

terza 

» 

Bianca. 

7 


„ 

„ 

9 55 

„ 

50 

-l- 23 

0 

-4- 32 

» 

lenta 

Bianca. 

8 


„ 

„ 

9 55 

„ 

0 

-i- 30 

345 

-4- 15 

» 

» 

Bianca [scoperto all’ovest. - Nuvolo sereno]. 

9 


„ 


10 5 

„ 

295 

-l- 10 

390 

- 20 

seconda 

» 

Rossa con striscia. 

10 


„ 

» 

10 6 

„ 

150 

+ 72 

211 

-4- 19 

» 

veloce 

Bianca. 

11 


„ 

„ 

10 10 

„ 

30 

60 

295 

-4- 10 

Giove 

molto lenta 

Bianca con gran striscia. 





10 15 


202 





velocissima 

Bianca. 






+ 35 



prima 







in on 





terza 

veloce 

Bianca nel Bovaro. 

15 


„ 

B 

10 26 


260 

-4- 55 

235 

-4- 25 

prima 


Rossa con striscia. 

16 

» 

„ 

„ 

10 31 

„ 

210 

-4- 20 

195 

-4- 5 

terza 

veloce 

Rossa id. 

17 




10 32 






terza | 

lenta 

Bianca - in Perseo. 

18 

» 

» 

, 

10 37 

,, 

225 

-4-70 

230 

-4- 10 

quarta 

veloce 

Bianca. 

1 19 

* 

» 


10 38 

„ 

5 

-4- 30 

344 

-4- 16 

quarta 

velocissima 

Bianca. 

20 

„ 

» 

„ 

10 45 

„ 

330 

-4- 25 

332 

-4- 8 

terza 

lenta 

Bianca con striscia. 

21 

,, 

„ 

„ 

10 46 


310 

-v- 45 

280 

-4- 40 

» 

velocissima 

Bianca id. 

22 

» 

„ 

„ 

10 47 


210 

-4- 20 

225 

-4- 10 

» 

veloce 

Bianca id. 

23 

„ 

„ 

„ 

10 49 

„ 

0 

-4- 30 

355 

-4- 10 

quarta 

velocissima 

Bianca con piccola striscia. 

24 

» 

„ 

„ 

10 52 

„ 

233 

-4- 8 

245 

— 15 

» 

lenta 

Rossa con striscia. 

25 

„ 

„ 


10 55 

„ 

210 

-4- 65 

200 

-4- 45 

» 


Bianca id. 

26 

„ 



10 56 

n 

355 

-4- 10 



prima 

velocissima 

Bianca, da Cassiopea. 

27 

„ 

,, 

„ 

10 58 

B 

225 

-4- 70 

255 

-4- 55 

terza 

veloce 

Bianca. 

28 




10 59 




305 

+ 42 

,, 

!> 

Bianca con striscia da Cassiopea. 

29 




11 » 

” 



345 

-4- 48 

» 

» 

Bianca id. id. 

30 

» 

„ 

„ 

11 3 


215 

-4- 65 

225 

-4- 8 

prima 

» 

Bianca con Innga striscia rosea. 

31 

„ 

» 


Il 6 

B 

355 

-4- 48 

223 

-4- 7 

terza 

» 

Bianca con striscia. 

32 


„ 


11 7 

# 

40 

-4- 98 

260 

.4- 55 

quarta 

» 

Bianca. 

33 

» 







235 

-4- 50 

» 

» 

Bianca, da Cassiopea. 

34 

„ 



11 8 




265 

-4- 15 


lenta 

Bianca eon striscia, da Perseo. 

35 


„ 

n 

11 g 




252 

-4- 45 

» 


Bianca, da Cefeo. 

36 

„ 

„ 

„ 

11 13 


30 

-4- 35 

10 

-4- 15 

». 

» 

Bianca. 

37 

» 

» 

» 

11 33 

, 

76 

- 4 - 46 

77 

- 4 - 28 

prima 

lenta 

Rossiccia con striscia. 




2* 






































































ORA 

OSSERVATORE 

PRINCIPIO 

FISE 

SPLENDORE 

VELOCITÀ 

Annotazioni diverse 

8° 

DATA 

s 

AB 

Dee). 

AB 

Deci. 



38 

869 

10 

Agosto 


34 

Doma 

22° 

+ 45° 



seconda 

veloce 

Bianca, sotto alla grand’Orsa. 





jj 




+ 40 

225° 

+ 10° 


» 

Bianca. 

40 




u 

50 

„ 

160 

+ 58 



prima 

» 

Bianca con striscia verso il piccolo Leone. 










285 

+ 40 

terza 

» 

Bianca, da Cefeo. 






58 


260 

+ 55 

248 

+ 30 

,, 

» 

Bianca. 







„ 

36 

+ 55 

75 

+ 45 

» 

velocissima 

Bianca. 












quarta 

veloce 

Rossiccia con striscia da Perseo e Cefeo. 

45 


U 







76 

+ 45 

seconda 

„ 

Rossa, divergente da Perseo, traiettoria brevissima. 

II 



12 

j 

„ 

54 

+ 25 

40 

+ 10 


» 

Rossiccia, con strisce. 





12 

3 


20 

+ 35 

29 

+ 43 

Giove 

» 

Bianca con gran striscia. 

48 



, 

12 

5 


10 

+ 65 

345 

+ 20 

prima 

» 

Bianca. 










25 

+ 29 

seconda 


Bianca, da Cassiopea. 

50 

’ 


w 

12 

7 

„ 

160 

+ 74 

+ 168 

+ 65 


» 

Bianca. 

51 

a 

„ 

„ 

12 

8 

>. • 

40 

+ 89 

230 

+ 70 

» 


Bianca. 








43 

+ 85 





Bianca, verso il circolo Murale. 


” 




10 






seconda 


Bianca. 

53 

54 


, 

, 

„ 

„ 






prima 

» 

Bianca. 

55 

„ 

„ 

„ 

12 

11 

» 

51 

+ 46 

352 

+ 23 

più di Gio. 

» 

Bianca azzurrognola, durata 20 s , scoppiò in Pegaso. 














Bianca, da Perseo. 

57 

„ 

„ 

» 

„ 

» 

» 






,, 

Bianca. 














Bianca. 


* 



12 

12 








Bianca. 

j c() 




\=> 

14 









61 




12 





354 

+ 15 

. 


Bianca con striscia da Perseo 

6=» 










terza 


Bianca 

63 

» 

, 

» 

12 

17 

» 



160 

+ 83 

prima 

lenta 

Bianca azzurrognola, da Perseo. 

64 

» 

» 

» 

» 

» 

» 



55 

+ 23 

» 

» 

Bianca, divergente da 8 di Perseo. 

65 

» 


» 

12 

24 

» 

46 

+ 48 

35 

+ 29 

quarta 

velocissima 

Bianca [sereno al nord ed all’esl]. 





12 

25 









! 67 




12 

26 

8 





seconda 

velocissima 

fianca. 

68 


„ 

» 



» 





Bianca. 






27 









| 70 

» 


» 

12 

28 

» 

+ 14 

+ 68 

350 

+ 0 

prima 

„ 

Bianca. 

Bianca con gran striscia. 

71 

» 

» 

» 

12 

31 

” 

235 

+ 86 

230 

+ 70 

terza 

velocissima 

Bianca. 

72 

» 

» 

>> 

12 

32 


50 

+ 50 

55 

+ 35 

1 prima 
)seconda 

| veloce 

Bianca. 

73 

» 


» 

12 

34 

” 

48 

+ 45 

25 

+ 40 

1 quarta 

1 velócissima 

Bianca. 

1 74 

* 


* 






295 

| + 10 

I seconda 

I veloce 

Bianca, da Cassiopea. 











































































r 

DATA 

locale 

OSSERVATORE 

PRINCIPIO 

FINE 

A R 

Deci. 

AB 

Deci. 

75 

869 

10 

Agosto 

h m 

12 35 

Doma 

230° 

•+■ 80° 

220° 

-4- 65° 

76 

„ 

„ 

„ 

12 37 

Charrier 

45 

-t- 40 

35 

- 4 - 15 

77 

„ 

„ 


12 38 

» 

75 

+ 45 

125 

- 4 - 35 

78 



» 

12 39 

» 

58 

55 

42 

-+- 44 

79 



» 

t2 40 

» 

65 

-+- 50 

45 

- 4 - 35 

80 

ìy 

„ 

» 

12 41 

„ 

55 

58 

48 

- 4 - 30 









45 

- 4 - 48 

82 



» • 

12 42 

„ 

35 

-V- 50 

10 

-t- 55 

83 

« 

„ 


12 44 

» 

60 

-t- 65 

68 

-4- 15 

84 

» 

» 


12 45 

” 

55 

+ 40 

50 

-4- 45 

86 

’’ 


n 

)) » 


60 

h- 52 

75 

-4- 25 

87 



„ 

„ B 

„ 

15 

-4- 75 

330 

- 4 - 42 

88 


„ 

» 

» » 

„ 

43 

-t- 46 

26 

-4- 28 

89 

» 

• 

» 

12 47 

» 

9 

-r 75 



91 

* 

’ 

B 

12 47 


355 

-4- 48 

344 

-4- 18 

92 

„ 

„ 

B 

12 50 


65 

- 4 - 53 

58 

-4- 30 

93 


„ 

B 

12 53 

„ 

12 

- 4 - 78 

324 

- 4 - 37 

94 

„ 

„ 

„ 

12 54 

B 

60 

- 4 - 25 

66 

- 4 - 15 

95 


„ 

„ 

12 55 

» 

58 

- 4 - 46 

50 

-4- 88 

96 

„ 


B 

» » 

„ 

58 

-4- 50 

44 

_ 4 

97 



B 

» » 

„ 

65 

- 4 - 58 

50 

- 4 - 28 

98 



„ 

12 56 

„ 

48 

- 4 - 89 

165 

- 4 - 55 

99 


B 

„ 

12 59 

B 

16 

- 4 - 55 

45 

-4- 15 









43 

- 4 - 20 

101 

B 

B 

n 

13 2 


j 5 

- 4 - 60 

310 

- 4 - 18 

102 

„ 

„ 


13 2 

„ 

35 

- 4 - 58 

350 

- 4 - 22 









53 

-4- 25 

104 


» 

» 

13 5 

» 

204 

- 4 - 52 
- 4 - 45 

155 

- 4 - 45 

105 

* 

" 

” 

» » 

* 

85 




107 

* 

; 


13 6 


25 

- 4 - 35 



108 

„ 

B 

-- B 


„ 

15 

-4- 60 

18 

-4- 55 

109 


B 

B 

» » 

B 

55 

- 4 - 85 

230 

- 4 - 35 

110 


B 


» » 

B 

260 

- 4 - 58 

275 

- 4 - 45 

111 


» 

» 

13 7 

» 

54 

- 4 - 46 

60 

-4- 48 


seconda 


terza 

prima 

seconda 


quarta 

terza 


Annotazioni diverse 


mollo lenta 




mollo lenta 
veloce 
velocissima 


lenta 

veloce 


lenta 

veloce 


velocissima 

veloce 


Bianca. 

Bianca. 

Bianca. 

Bianca; 

Bianca, da Perseo. 
Rossiccia. 

Bianca. 

Bianca, da Cassiopea v 
Bianca. 

Bianca c 
Bianca. 

Bianca c 


n striscia. 


i striscia. 

j striscia ■jerso Aquila. 


i gran striscia. 


Bianca co 
Rossiccia. 

Rossiccia. 

Bianca. 

Bianca. 

Bianca. 

Bianca, divergente da « di Perseo. 

Rossiccia con striscia bianca. 

Bianca. 

Rossiccia con larga striscia di luce divergente da y di Andromeda. 
Bianca. 

Bianca, verso Castore. 

Bianca. 

Rossa, verso Polare. 

Bianca. 

Bianca. 
































































13 10 
13 11 
13 12 


13 14 
13 14 
13 18 
13 20 


13 23 
13 24 


Charrier 


13 29 
13 30 

13 33 
13 34 
13 35 


13 40 
13 41 
13 45 



PRINCIPIO 

"" « 

PLE10RE 

VELOCITA 

Annotazioni diverse 

IR 

Deci. 

AR | 

Deci. 







prima 

veloce 

Bianca. 


25° 

■+• 35° 

318° 

-4- 9° 

quarta 

velocissima 

Bianca. 



-v- 55 



prima 

tenia 

Bianca con striscia verso Aquila. 


58 

-+- • 65 

65 

-4- 45 

seconda 

veloce 

Bianca. 


55 

-v 60 

165 

-4- 58 

» 

» 

Bianca. 


280 

-4- 40 

235 

-4- 30 

terza 

» 

Bianca. 




45 

-4- 20 

» 


Bianca. 






prima 

„ 

Bianca. 






terza 

„ 

Bianca. 


60 

-4- 55 

20 

-4- 35 

seconda 


Bianca. 


330 

-+- 87 

160 

-4- 75 

» 

» 

Bianca. 


350 

-v- 20 

50 

-4- 25 

prima 

. lenta 

Bianca con striscia. 


30 

-4- 58 

86 

-4- 44 

» 

veloce 

Bianca. 


60 

-t- 55 

40 

-4- 15 

seconda 

lenta 

Bianca. 


55 

-4- 60 

230 

-4- 75 

» 

veloce 

Bianca. 




235 

-4- 70 

terza 

» 

Bianca, da Perseo. 


58 

-t- 50 

80 

-4- 40 

prima 

» 

Bianca. 


10 

-4- 65 

85 

-4- 45 

quarta 

velocissima 

Bianca. 


40 

-4- 15 

50 

-4- 28 

» 

» 

Bianca. 


65 

-t- 50 

50 

-4- 25 

prima 

veloce 

Bianca. 


75 

-4- 40 

60 

-4- 15 

seconda 

» 

Bianca. 


68 

-4- 65 

225 

-4- 80 

terza 

» 

Bianca. 


50 

-4- 55 



„ 


Bianca azzurra, verso Giove. 







n 

Bianca. 


80 

-4- 60 

10 

-4- 65 

» 

,, 



55 

-4- 58 

75 

-4- 18 

prima 

lenta 

Bianca con striscia. 


62 

-4- 60 

50 

-4- 25 

terza 

velocissima 

Rossiccia. 


75 

-t- 45 

80 

-4- 24 

seconda 

veloce 

Rossiccia. 


55 

-4- 30 

75 

-4- 20 

terza 

» 

Bianca. 


330 

-4- 85 

325 

-4- 45 

seconda 

» 

Bianca con striscia. 


10 

-t- 65 

50 

-4- 89 

» 

lenta 

Bianca. 


55 

-4- 60 

65 

-4- 10 

prima 

velocissima 

Bianca rosea. 


60 

-4- 58 

235 

-4- 75 

terza 

veloce 

Bianca, rosea diventò rossiccia vicino alle 


55 

-4- 55 

50 

-4- 20 

Giove 

velocissima 

Bianca. 


185 

-4- 78 

215 

-4- 35 

seconda 

i veloce 

Azzurrognola. 


60 

-4- 55 

25 

-+- 40 

quarta 

» 

Rossiccia. 


58 

-4- 60 

55 

-4- 25 

prima 

* 

Rossiccia. 



















































ORi 


PRINCIPIO 

FISE 












5DI r\RAT)F 

VUI apit\ 




locale 


A R 

Deci. 

AR 

Deci. 

SrLLAUUilL 

VlLUuII a 

vjI ìiìiotuzioìii diverse 

149 

1869 

IO 

agosto 

t » 

Doma 

65° 

60° 

25° 

-4- 35° 

seconda 

veloce 

Bianca. 

150 

•„ 

» 

» 

» » 

Charrier 

50 

+ 52 

75 

-4- 85 

terza 

» 

Bianca. 

151 


,, 

» 

13 46 


50 

85 

280 

-4- 40 

seconda 


Bianca. 

152 

153 









-4- 58 



Bianca. 

„ 


„ 

13 47 

,, 



45 

-4t 15 



Bianca. 

154 


,, 

» 

13 48 

» 

235 

70 

173 

-4- 56 

terza 


Bianca. 

155 

„ 

, 

„ 

.. » 

,, 

210 

85 

200 

-4- 80 

seconda 

>. 

Bianca. 

156 

„ 

„ 

» 

» » 

„ 

325 

-4- 80 

260 

-4- 55 

» 


Bianca [vento forte]. 

157 


„ 

„ 

.. 

„ 

65 

-4- 60 

50 

+ 30 

seclnL 

» 

Bianca-rosea con striscia. 





n 4 q 






seconda 


Bianca azzurrognola, passò vicinissima s Giove. 

159 

w 

n 


13 50 

„ 

60 

-4- 60 

280 

-4- 40 


velocissima 

Bianca azzurrognola. 

160 


v 


13 54 

„ 

75 

50 

10 

-4- 65 

prima 

veloce 

Bianca. 

161 


„ 

„ 


„ 

35 

-4- 55 

350 

-4- 20 

seconda 


Rossiccia. 

162 

„ 


„ 

13 55 


45 

-i- 50 

50 

-4- 30 

» 

» 

Bianca azzurrognola. 

163 

„ 

„ 


13 56 


60 

-4- 40 

75 

-4* 10 

terza 

velocissima 

Bianca. 

164 

„ 

„ 

„ 

13 58 


55 

-4- 60 

25 

-4- 30 

» 

veloce 

Bianca 

165 


„ 

,, 

13 59 

M 

60 

-4- 30 

50 

-4- 20 

seconda 


Rossiccia. 

166 



” 





80 

-4- 40 

„ 


Rossiccia, divergente da a di Perseo. 

167 

’ 



» » 

l 

40 

-4- 35 

35 

-4- 25 

» 


Rossiccia. 

168 

„ 



» « 


60 

-4- 60 

25 

-4- 30 

terza 


Bianca. 

169 


,, 

„ 

14 0 

n 

15 

-4- 65 

350 

-4- 25 

, » 

» 

Bianca. 

170 


„ 


14 1 

w 

60 

-4- 65 

160 

-4- 70 

prima 

velocissima 

Bianca. 

171 

a 

n 

B 

14 4 


235 

-4- 30 

245 

-4- 0 

terza 

» 

Bianca con striscia. 

172 






25 

-4- 25 

„ 

a 

Bianca, divergente da e di Perseo. 

173 

# 

u 


14 7 


50 

-4- 10 

45 

_ 5 

quarta 

» 

Bianca azzurra. 

174 

„ 

„ 

n 

n 

60 

-4- 65 

10 

-4- 60 

» 

» 

Bianca. 

175 

„ 


a 

14 8 


65 

-4- 60 

80 

-4- 24 

terza 

» 

Bianca. 

176 

n 



14 9 


60 

-4- 55 

65 

-4- 15 

» 

» 

Bianca. 

177 

n 





55 

-4- 15 

seconda 

» 

Bianca divergente da v di Perseo. 

178 








95 

-4- 20 

» 

» 

Bianca divergente da a del Cocchiere. 

179 




14 11 




95 

-4- 25 

terza 

» 

Bianca id. id. 

180 

n 



14 15 


124 

-4- 63 

150 

-4- 42 

terza 

» 

Bianca. 

181 


a 


14 16 


60 

-4- 50 

55 

-4- 20 

Giove 

veloce 

Bianca. 

182 








terza 

» 

Bianca, istantanea, vicino a Giove. 

183 

184 

185 

» 

9 

» 

14 17 

14 18 

14 20 


50 

15 

-4- 60 

-4- 65 

130 

80 

-4- 45 
| -4- 50 

seconda 

» 

Bianca. 

Bianca, istantanea, vicinissima all’a del Toro. 






























































186 1869 10 agosto 14 21 


Charrier 


14 27 
14 30 


14 33 
14 34 


PRINCIPIO 

FINE 

splendori: 

\elocitA 

Annotazioni diverse 

A R 

Deci. 

A R 

Deci. 


-4- 55° 

80° 

-4- 25" 

seconda 

lenta 

Rossiccia con striscia. 





„ 

» 

Bianca, nelle Pleiadi. 





„ 


Rossiccia, in Cassiopea. 





„ 

lenta ' 

Bianca. 

70 

-4- 48 

80 

-4- 45 

» 

.. 

Bianca rossiccia. 

60 

-4- 55 

45 

-4- 20 

» 

•veloce 

Bianca rossiccia. 

55 

-4- 60 

75 

-4- 18 

» 

» 

Bianca. 

275 

-+- 40 

255 

-4- 20 

terza 

» 

Bianca. 



50 

-4- 25 

„ 

velocissima 

Bianca azzurrognola, divergente da e di Perseo. 





„ 

„ 

Bianca azzurrognola, istantanea nelle Pleiadi. 







Bianca azzurrognola, nelle Pleiadi verso la Mosca. 

330 

-+- 85 

305 

-4- 40 

» 

veloce 

Rossiccia. 

280 

-t- 45 

255 

-4- 15 

prima 

lenta 

Bianca. 

80 

-4- 40 

160 

-4- 55 

seconda 

veloce 

Bianca. 








6? 

-4- 10 

105 

-4- 20 

seconda 

» 

Bianca. ; 

350 

-4- 25 

315 

-4- 5 


lenta 

Bianca. 

75 

-4- 45 

160 

-4- 75 

terza 

velocissima 

Rossiccia. 

65 

-4- 60 

160 

-4- 58 

» 

veloce 

Rossiccia. 

160 

-4- 70 

60 

-4- 89 

prima 

lentissima 

Rossa. 





seconda 


Bianca. 



53 

-4- 25 


velocissima 

Rossiccia, divergente da j3 di Perseo. 

60 

-4- 50 

80 

-4- 25 

seconda 


Azzurrognola. 







Bianca, istantanea. 

65 

-4- 60 

160 

-4- 68 

» 



60 

-4- 55 

50 

-4- 25 

» 

». 

Rossiccia. 





terza 

* 

_ 



































































ss ss 


10 23 
10 25 


10 36 
10 43 
10 46 
10 55 
IO 57 
10 58 


Charrier 

Castino 


FINE 




A R 

Deci. 

M LLilHJUL 

VELOCITÀ 

Annotazioni diverse 

3° 

-+- 15° 

seconda 

lenta 

Bianca con striscia rossiccia [quasi sereno]. 

40 

-+- 88 

» 

veloce 

Rossiccia con lunga striscia. 

350 

-4- 20 

» 


Bianca. 

345 

-4- 25 

terza 

» 

Bianca. 

340 

-4- 28 

» 

» 

Bianca con striscia. 

355 

-4- 20 

« 

» 

Bianca. 

160 

-4- 58 

» 

lenta 

Bianca. 

40 

-4- 30 

>» 

veloce 

Bianca. 

230 

-4- 35 

quarta 

» 

Bianca. 

10 

-4- 65 

terza 

lentissima 

Bianca, con traiettoria serpeggiante divergente da a del Cigno. 
Bianca, con traiettoria cortissima. 

175 

-4- 30 

» 

veloce 


200 

-v- 55 



Bianca. 

Bianca. 

355 

-4- 5 


» 

Bianca. 

165 

-4- 55 

seconda 


Bianca. 

15 

-4- 35 

prima 

lentissima 

Bianca azzurrognola poi rossiccia, con striscia scintillante. 

355 

-4- 30 

seconda 

velocissima 

Bianca rossa, divergente da •/ di Andromeda. 

Bianca con striscia, scomparve dietro una nube. 

165 

-4- 60 

,, 

Bianca. 

40 

-4- 15 

seconda 


Bianca. 

195 

-4- 58 

prima 

lenta 

Bianca, poi azzurra, con striscia. 

305 

-4- 42 

terza 

veloce 

Bianca. 

Bianca con striscia. 

235 

-4- 10 

„ 

veloce 

Bianca. 

235 

-4- 10 

prima 

lenta 

Bianca. 

305 

-4- 40 

seconda 

veloce 

Bianca con striscia. 

60 

-4- 60 

terza 


Bianca. 

250 

-4- 25 

prima 


Bianca con striscia rossiccia. 

40 

-4- 45 

quarta 

lenta 

Bianca con striscia. 

170 

-4-50 

prima 

velocissima 

Bianca. 

55 

-4- 89 

seconda 

lenta 

Rossiccia. 

330 

— 5 

„ 

velocissima 

Bianca. 

80 

-4- 45 

„ 

veloce 

Bianca con striscia. 

130 

-4-, 75 

»' 

» 

Bianco-rosea con striscia. 


» 


Bianca, traiettoria cortissima, 






























































N° 

DATA 

ORA 

tempo 

OSSERVATOMI 

PRINCIPIO 

FISE 

—_ ^ --«ì 

AR 

Deci. ‘ 

AB 

Deci. 

38 

1869 

11 

agosto 

h 

II 

m i 

Charrier 

105° 

-+- 85 o 

180° 

-4- 50° 






4 

Castino 



310 

-4- 15 

40 




u 

5 






41 

„ 


„ 

11 

10 

„ 

50 

-4- 85 

165 

-t- 60 

42 

a 

a 

» 

11 

11 

a 

40 

-t- 15 

350 

-4- 20 

43 

a 

a 

a 

11 

17 

a 

196 

-4- 58 

215 

-4- 30 

44 

„ 


a 

11 

18 

a 

245 

-4- 65 

235 

-4- 40 





11 

19 


330 

-t- 75 



46 




11 

20 


340 

10 













48 

„ 

„ 

„ 

11 

23 


275 

40 

235 

-4- 35 

49 

» 


a 

11 

24 

a 

260 

-4- 30 

265 

-4- 15 

50 

a 

a 

a 

11 

25 

a 

305 

40 

280 

-4- 35 

51 

a 


a 

11 

27 

a 

75 

-v- 15 

85 

— 10 

52 

a 


a 

11 

36 

a 

230 

-t- 35 

255 

-4- 20 

53 

a 


a 

11 

37 

a 

350 

-4- 60 

280 

-4- 40 

54 











55 

„ 

„ 


U 

44 

a 

305 

-4- 45 

15 

-4- 60 











-4- 40 

57 

„ 


a 

11 

45 

a 

10 

-4- 65 

280 

-4- 40 

58 

a 

a 

a 

a 

a 

» 

60 

h- 55 

310 

-4- 15 

59 

a 


a 

11 

46 

a 

30 

-4- 42 

40 

-4- 55 

CO 




11 

48 






61 

» 


„ 

11 

54 

a 

10 

-r- 65 

170 

-4- 55 

62 




11 

55 






63 

a 

a 


11 

57 

a 

30 

-t- 70 

325 

-4- 15 

64 

» 

a 

a 

11 

59 

a 

55 

+ 25 

105 

-4- 68 

65 











66 

a 


a 

12 

0 

a 

45 

-4- 50 

275 

-4- 35 

67 

» 

a 

a 

12 

3 

a 

350 

-4- 45 

0 

-4- 38 

68 

» 

» 

» 

12 

5 


335 

-4- 50 

300 

-4- 35 

69 

» 


» 

12 

6 

a 

40 

-4- 35 

345 

-4- 5 

70 

a 


» 

» 

„ 






71 




12 

7 

„ 





72 

„ 





„ 





73 

» 


„ 

„ 


» 





74 

» 


* 

12 

8 

■ 

30 

-4- 60 

75 

-4- 30 


seconda 

seconda 

quarta 

seconda 

terza 

prima 

seconda 


seconda 


veloce 


veloce 

veloce 

velocissima 

velocissima 


velocissima 


velocissima 

lentissima 


velocissima 

veloce 


Annotazioni diverse 


Bianca. 

Bianca, divergente datl’e del Cigno. 

Bianca. 

Bianca con striscia. 

Bianca con striscia. 

Bianca, verso « del Cocchiere. 

Bianca. 

Bianca. 

Bianco-rosea con striscia lucentissima. 

Bianca con lunga striscia. 

Rossiccia. 

Azzurrognola. 

Bianca. 

Azzurra poi bianca. 

Bianca. 

Bianca divergente dalla Polare. 

Azzurrognola. 

Azzurrognola. 

Azzurrognola. 

Bianca azzurrognola con gran striscia. 

Bianca. 

Azzurrognola. 

Rossiccia con striscia. 

Azzurrognola con striscia. 

Azzurrognola. 

Azzurrognola. 

Bianca azzurrognola. 

Bianca azzurrognola. 

Bianca. 

Bianca azzurrognola. 

Trepiccolissima, in Perseo, in diverse direzioni. 
Bianca. 

Bianca. 




















































r 

DATA 

ORA 

tempo 

OSSERVATORE 

PR1 

A R 

VCIP10 

Deci. 

F 

A R 

INE 

Deci. 

SPLENDORE 

VELOCITÀ 

Annotazioni diverse 

75 

1869 

11 

agosto 

12 

lì) 

Doma 





quarta 

lenta 

Azzurrognola. 

76 

» 



12 

15 

Cliarrier 

260° 

-t- 55° 

255° 

-4- 25° 

» 

veloce 

Bianca. 














Bianca. 

78 

» 

» 

» 

12 

18 

» 

45 

-a- 48 



quarta 

» 


79 


» 

» 

12 

24 

» 

65 

,-t- 10 

45 

-+- 55 

terza 

veloce 

Bianca. 














Bianca. 














Azzurrognola. 













l 

Azzurrognola. 

83 


» 

» 

12 

28 


10 

4- 70 

22 

-4- 48 

prima 

lenta 

Bianca con striscia azzurrognola. 

84 

» 

.. 

» 

12 

29 

» 

30 

+ 35 

35 

-4- 25 

quarta 

veloce 

Bianca. 

85 


» 

» 

12 

30 

» 

20 

-t- 60 

295 

-4- 10 

prima 

lenta 

Bianca con striscia. 

86 

„ 

» 

9 








terza 

veloce 

Azzurrognola. 

87 

,, 

» 

» 

12 

32 

„ 

390 

-t- 10 

285 

— 5 

prima 


Bianca. 












seconda 


Bianca, scomparve dietro le nubi all’orizzonte. 

89 

„ 

„ 

„ 

12 

36 


35 

-t- 25 

45 

-4- 30 


» 

Azzurrognola. 

90 

» 

» 

» 

12 

37 


55 

-4- 20 

65 

-4- 15 

» 

» 

Bianca. 

91 

» 

,, 


12 

44 

,, 

80 

25 

65 

-4- 15 

seconda 

lenta 

Bianca. 

92 



„ 

12 

50 

„ 

60 

-4- 60 

155 

-4- 65 


veloce 

Bianca. 

93 



„ 

12 

52 

„ 

50 

-4- 89 

80 

-4- 60 

prima 

lenta 

Azzurrognola. 

94 

„ 

„ 

» 

12 

55 

„ 

65 

-4- 55 

85 

-4- 50 

quarta 

veloce 

Bianca, traiettoria a spira. 

95 


„ 

„ 

12 

56 

„ 

30 

-4- 25 

10 

-4- 15 

prima 

lenta 

Bianca con striscia. 

96 

„ 



13 

0 




160 

-4- 60 


» 

Bianca. 

97 

„ 

„ 

„ 

13 

1 


0 

-4- 25 

45 

- 4 - 55 


» 

Azzurrognola. 












seconda 



99 




13 

* 







„ 

Bianca. 

100 




13 

6 






seconda 

velocissima 

Bianca, nella Grand’Orsa. 

101 




13 

12 






prima 

veloce 

Rossiccia, nel Cocchiere. 

102 

„ 

„ 

B 

13 

14 


15 

-4- 60 

40 

-4- 15 

seconda 


Bianca 

103 

* 



13 

17 


60 

-4- 55 

25 

-4- 35 

terza 


Bianca. 

104 




13 

19 

* 

280 

-4- 40 

275 

-4- 25 

prima 


Azzurrognola. 

105 




13 

20 


80 

-4- 45 

85 

-4- 35 


velocissima 

Bianca azzurrognola. 

106 

,, 


n 

13 

21 

)( 

50 

-4- 85 

165 

-4- 75 

seconda 

veloce 

Bianca. 

107 


„ 


13 

23 


295 

-4- 15 

290 

— 10 

Giove 

lenta 

Bianca con striscia. 

108 














109 


* 

’’ 

13 

13 

24 

26 


65 

■+■ 20 

60 

-4- 10 

seconda 

lenta 

Azzurrognola con striscia. 

110 











terza 

» 

Azzurrognola. 

111 

1 


» 

? 


» 

330 

-4- 45 

310 

-4- 15 

prima 

veloce 

Bianca. 













































































r 


DATA 

locale 

OSSERVATORE 

PRI 

AR 

HC1FI0 

Deci. 

F 

AR 

INE 

Deci. 

SI'LEMKJlìi: 

VELOCITÀ 

Annotazioni diverse 

112 

113 

114 

1869 

il 

agosto 

h m 

13 33 

Charrier 

140° 

-t- 70° 

180° 

-4- 45° 

seconda 

quarta 

veloce 

Bianca. 

Azznrrognola. 

115 

» 


» 

» .. 

» 

340 

-+- CO 

300 

-4- 35 

prima 

» 

Azzurrognola. 

116 

» 

» 


13 34 

» 

66 

15 



terza 

velocissima 

Azzurrognola all’orizzonte. 

117 


» 


13 40 

» 

75 

-+- 5 

85 

— 5 

prima 

veloce 

Bianca con striscia. 

118 

119 

120 

• 


• 

13 41 

» 

20 

-t- 60 

35 

-i- 25 

terza 

» 

Bianca. 

Azzurrognola. 

Bianca. 

121 

» 


» 

13 42 

» 

50 

-4- 55 

5 

-4- 15 

seconda 


Bianca. 

122 

» 

» 

» 

13 48 

» 

60 

-t- 60 

35 

-4- 15 

prima 

» 

Bianca. 

123 

124 


„ 


13 49 

„ 

25 

-t- 15 

20 

-4- 5 

seconda 

velocissima 

Bianca. 

Bianca. 

125 

» 


" 

13 50 

» 

10 

-t- 50 

310 

-1- 15 

» 

veloce 

Azznrrognola. 

126 

127 


» 


14 0 

14 2 

* 

310 

-l- 20 

20 

-t- 30 

prima 

velocissima 

Azzurrognola. 

Azzurrognola. 

128 

» 

» 

” 

14 5 

». . 





seconda 

veloce 

Bianca. 

129 

» 

» 

* 

14 7 

» 

390 

-4- 10 

255 

-4- 45 

„ 


Azzurrognola. 

130 

” 


” 

14 8 

» 

130 

-4- 75 

150 

-4- 65 

terza 

H 

Azzurrognola. 

131 

* 

* 

” 

” ” 

» 

0 

-4- 5 

280 

-4- 40 

Giove 

lenta 

Bianca con striscia. 

132 

133 

134 

135 

136 

137 

» 


• 

14 10 

14 13 

14 15 

« 

15 

60 

40 

-4- 15 

seconda 

veloce 

velocissima 

veloce 

Istantanea, vicino alle Pleiadi. 

Istantanea. 

Istantanea. 

Bianca, in Cassiopea. 

Bianca id. 

138 

139 

» 

» 


14 16 

» 

45 

-i- 15 

40 

— 5 

seconda 

quarta 

velocissima 

Bianca. 

Azzurra. 

140 

141 



» 

14 20 

„ 

165 

55 



terza 

velie 

Rossiccia , istantanea , in Perseo. 

Bianca. 

142 

143 

» 

» 

» 

14 21 

14 23 

» 

280 

-4- 35 

270 

-4- 5 

seconda 

velocissima 

Bianca azzurrognola. 

144 

145 

• 

» 

» 

14 25 

14 26 

» 

255 

80 

-t- 70 

-4- 10 

250 

85 

-4- 25 

— 15 

prima 

terza 


Bianca. 

Bianca. 

147 

- 


» 

14 27 

.. 

55 

-4- 5 

50 

- 10 

seconda 

velocissima 

Azzurrognola. 

148 




14 31 

- : - 

260 

-4- 85 

195 

-4- 55 


* 

B,anCa ' _: 





















































ORA 


PRINCIPIO 

FINE 



Annotazioni diverse 







AR 

Deci. 

AR 

Deci. 

SPLENDORE 

VELOCITÀ 

149 

1869 

u 

agosto 

14 40 

Doma 

10° 

-t- 70 

300 

+ 35 

prima 

lenta 

Rossiccia, traiettoria serpeggiante con gran striscia. 

150 

151 

; 

I 

» 

14 40 

Charrier 

45 

+ 40 

15 

80 

+ 30 

+ 25 

seconda 

veloce 

Azzurrognola con striscia. 

Bianca. 

152 

153 

* 

8 

8 

8 8 

„ 

60 

+ 50 

75 

+ 45 

terza 


Bianca. 

Bianca. 

154 

155 

; 

„ 

8 

14 41 


55 

-t- 25 

65 

— 5 

seconda 

velocissima 

Azzurrognola. 

Bianca. 

156 

» 

» 

» 

8 8 

>• 

10 

-+■ 70 

305 

-t- 45 

quarta 

veloce 

Azzurrognola. 

157 

158 

* 

* 


14 42 

14 44 


220 

+ 85 

195 

+ 50 

terza 

velocissima 

Bianca. 

Bianca, istantanea, vicino a Giove. 

159 

» 

» 


14 45 

„ 

75 

-+- 45 

225 

75 

seconda 

ICO 

161 

* 

8 

8 

14 46 

8 

55 

+ 48 

67 

+ 16 

P"” a 

r. 

Rossiccia. 

162 


» 

». 

14 50 

» 

50 

-+- 40 

55 

+ 20 

seconda 

Bianca lucentissima. 

163 

„ 

12 

,, 

14 55 

9 21 

Charrier 

45 

+ 60 

30 

+ 35 

priTa 

velocissima 

Bianca azzurrognola. 

Bianca in Andromeda [cielo quasi coperto]. 

2 

» 


» 

9 58 

» 

190 

-+- 70 

175 

+ 30 

terza 

veloce 

Bianca. 

3 

* 

8 

8 

10 4 

8 

100 

+ 75 

190 

+ 45 

P , im , 

lentissima 

Rossiccia con striscia. 


Queste tavole sono state compilate dal Dottore in fisica matematica 

Angelo Charrier 



ALESSANDRO DORNA. 





















































SEGNALE-PALLONE DELL’OSSERVATORIO 


L’Osservatorio dell’Università di Torino dà alla città 1 istante 
del mezzogiorno medio con un « segnale-pallone », che esso 
fece appositamente costruire. 

L’attuale accordo nelle indicazioni dell’ora è dovuto a questo 
segnale , il quale contribuì primieramente a far adottare dai 
cittadini T ora delle strade ferrate, generalizzata in Italia, col 
lasciarlo cadere a mezzogiorno medio preciso di Roma, e fece 
in seguito sparire , poco per volta, le differenze negli orologi 
pubblici e privati, che generalmente erano prima regolati su 
meridiane e sull’ora riportata da altre città. Ben pochi ricor¬ 
revano per aver l’ora all’Osservatorio , il quale , negli ultimi 
anni in cui visse T illustre Plana , non era anche sempre in 
grado di darla: la misura del tempo richiede delle osservazioni 
astronomiche , e delle correzioni quotidiane , che più. non si 
eseguivano, mancando per questo allora un assistente che do¬ 
vesse occuparsene , e non potendo ciò fare personalmente il 
direttore per l’età avanzata e per altri suoi studi più importanti. 

• Le differenze nelle indicazioni dell’ora in Torino prima della 
introduzione del segnale-pallone erano tali che, qualche volta 
si sentì dall’Osservatorio suonare, nella città, mezzogiorno per 
più di dieci minuti. Il pensiero del segnale è stato appunto 
suggerito da questa circostanza, e dall’aver visto un giorno che 
gli stessi due quadranti delle stazioni di Porta Susa e di Porta 
Nuova discordavano di cinque minuti l’uno dall’altro. 

Pel tempo già alquanto lungo ( quattro anni ) da che si fa 
senza interruzioni il servizio del segnale-pallone, e per l’esattezza 
con cui si fa, adesso il pubblico ripone della confidenza nell’ora 
data dall’Osservatorio. Qualche rara volta che, per un improvviso 
ed imprevisto inconveniente, occorse , nel dare l’istante del 
mezzogiorno , un errore di alcuni secondi ( errore che venne 
subito dichiarato nel bollettino giornaliero pubblicato dall’Os¬ 
servatorio) fu tosto avvertito da qualcuno dei possessori di buoni 
cronometri, appunto perchè essi hanno ogni giorno nel segnale- 
pallone un mezzo comodo e sicuro per regolare questi cronometri. 


Nè fa d’uopo venire in Piazza Castello per osservare il segnale. 
Esso è visibile da ogni punto delle due maggiori arterie , via 
di Po e Doragrossa, lunghesso la via della Zecca, da piazza 
San Carlo, e da moltissimi altri luoghi, il primario dei quali 
è la stazione centrale di Porta Nuova, dove sta il principal 
cronometro delle strade ferrate dell’Alta Italia, che viene pure 
regolato sulla discesa del segnale-pallone dell’Osservatorio. 
Questo segnale è anche visibile facilmente dalle ville e dai vil¬ 
laggi della pianura e della collina circostanti, con un mediocre 
cannocchiale da campagna. E mediante buoni cannocchiali può 
essere osservato da altre città, villaggi e ville lontane di questa 
parte superiore del bacino del Po. Finalmente poi, con una 
spesa non grande, è anche possibile di trasmettere l’istante della 
caduta del pallone coi fili del telegrafo in quelle località per 
cui passano questi fili, dalle quali non si possa vedere. Ed è 
da desiderarsi che i principali centri di popolazione, segnata- 
mente quelli dove si fanno delle osservazioni, possano ricevere 
in questo modo il tempo dall’Osservatorio, essendo meno preciso 
il trasportare in Torino all’ Osservatorio un solo cronometro, 
qualche volta anche mediocre, per averne l’ora ( Un cronometro 
con cui sul finire della prima metà del novembre di que¬ 
st’anno , si venne più volte a prendere l’ora dell’ Osservatorio 
da Moncalieri, ha fatto delle variazioni saltuarie diurne persino 
di 35”). 

Il tempo che si determina e si dà al pubblico dall’Osserva¬ 
torio di Torino avrà qualche diritto alla confidenza degli scienziati, 
pubblicando gli elementi che sono necessarii per formarsi un 
criterio matematico della sua esattezza. Egli è con tale scopo 
che sarà loro presentata una « descrizione degli istrumenti e dei 
metodi usati all’Osservatorio di Torino per la misura del tempo. » 

Dicembre 1869. 

ALESSANDRO DORNA. 


(Estratto dalla Gazzetta Piemontese del l.° dicembre 1869). 
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R EL Alio N 


Dans le bulletin hebdomadaire de l’Association Scientifique 
de France (N.° 1 44 dn 31 octobre 1869) on m’a inscrit panni 
les observateursde l’essaim d'Étoiles filantes du 12-14 novembre. 

Cette année j’ ai fait 1’ observation avec M. rs l’Ingénieur 
Alexandre Rovere et le Docleur en physique mathématique Ange 
Cuarrier : celui-ci s’étant chargé des notes et le premier des 
dessins. Pour cet eflet j’ai fait coller sur des planchettes les quatre 
cartes célestes publiées par la susdite Association pour I’obser- 
valion de l’essaim, et les dessins annexés à la présente relalion 
sont des réductions exactes des dessins exécutés sur ces cartes. 

Dans la journée du 11 au 12 qui a précédé l’observation, 
aidé par l’Assislant pour les observations astronomiques M. r le 
Professeur Mazzola, je me suis assuré du temps locai,en calculant 
les trois constantes de notre instrumenl des passages, cercle 
meridien de Reichenbach (dont je présente à pari la description, 
avec la métbode qu’on suit à l’Observatoire pour la détermination 
du temps). Ayant ainsi trouvé la correction de notre pendule 
à temps moyen (de Marlin élève de Bertboud), j’ai fa*t compter 
les secondes à haute voix pendant toute l’observation des Étoiles 
filantes (en chargeant pour cela trois personnes sur lesquelles je 
pouvais compter: un étudiant, un prémier gar$on mécanicien 
et le gardien de l’observatoire), de manière à n’avoir plus qu’à 
saisir les instants des apparitions et leurs durécs. 


Pour les temps des susdits iustanls je puis répondre de la 
seconde, parce que cela a été facile en opérant de la manière 
que je viens de dire. Mais, quant à la durée des apparitions, la 
chose a été bien diflerente ; soit que la durée en général est 
moindre d’une seconde et qu’on n’a rien fait pour obtenir la 
fraclion de seconde, soit que, lorsqu’elle est plus grande, elle 
est aussi 'très-difficile à apprécier; le résultat définitif est que 
je n’en donne que cinq sur 301 Étoiles observées. Tout ce 
que je puis dire un peu de certain, c’est que la durée d une 
apparition a été en général une fraclion de seconde. 

Il est de méme très-difficile de préciser les lieux du ciel où 
ont commencé et fini les trajectoires ; j’ai exclu celles qui 
étaient douteuses, de manière que je n'en donne que 159, dont 
35 furent observées de 9* 3 / 4 à 2* V, de la nuit du 12 au 13 
par un très-beau temps, sauf un peu de brouiliard à l’borizon; 
124 observées de 10* 7» è 4* V 4 de la nuit suivante avec un 
ciel variable, qui élail, quelquefois, à peu près tout couvert 
comme à la fin de l’observation. 

Les 142 Étoiles dont je ne donne pas les trajectoires ont 
aussi été observées dans la seconde nuit, et presque loutes à 
la dernière beure. 

Je présente ici deux tableaux ( un pour chaque nuit ) et 
trois cartes. 


3* 


































Le premier tableau contieni: 

N.° 9 Étoiles de première grandeur 
» 8 » « deuxième » 

» 9 » » troisième » 

» 9 » » qualrième » 

Cinq des neuf premières ont été considérées comme des bolides, 
parce qu’elles parurent avoir un diamètre sensible, ouquelque 
aulre caractère des bolides. 


Le deuxième tableau contieni 



51 Étoiles 

de première grandeur 

35 » 

» deuxième » 

23 » 

» troisième » 

7 » 

» quatrième » 

8 » 

de grandeur indéterminée 


buit des 51 Étoiles de première grandeur figurent comme bolides 
pour la méme raison susdite. 

Le deuxième tableau contient aussi les 142 Étoiles doni j’ai 
déjà parlò ; pour toutes ces 142 Étoiles je ne donne que les 
temps de leurs apparitions; et è la fin du tableau elles figurent 
aussi dans la répartition horaire. 

On trouvera dans les tableaux et les cartes plusieurs aulres 
détails que je trouve inutile de répéter ici. 

Moyennanl les longitudes de cet Observatoire, et des autres 
conlenues dans la Connaissance des lemps , cette observation a été 
simultanée avec les autres. 

Turin, le 18 décembre 1869. 


£e COitecUut eie f Ofióetvaloite-? 
ALEXANDRE DORNA. 


















PREMIER TABLEAU 


Étoiles 


filantes observées pendant la nuit da 42 au 4 3 Novembre 4 869 


! 

1 Placche 1 

DATE 

HEIIRE 

Temps locai 

COIMCEM 

FIN 

GRAMI! 

VITESSE • 

0 B S E R VA T10 N S 

ascension 

droite 

déclinaison 

ascension 

droite 

déclinaison 

, 

„ 

1869 

12 

novemb. 

91» 

50 m 

25 s 


„ 

„ 

„ 

Iroisième 

lente 

Bianche ( Ciel serein avec brouillard à l’horizon ). 

.2 

i 

». 



10 

4 

7 

79° 

28° 

82° 

-+- 31° 

deuxième 

» 

Bianche, trajectoire très-conrte. 

3 

i 

» 

» 

» 

10 

12 

6 

96 

-t- 40 

127 

- 4 - 23 

première 

» 

Bianche, élincelante. 

4 

» 

» 


» 

10 

15 

52 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

Dans le brouillard, trajectoire très-courte. 

5 

i 



» 

10 

18 

32 

12 

-t- 43 

298 

- 4 - 39 

» 

» 

Rougeàtre aree une longne trainée. 

6 

i 

» 


» 

10 

25 

37 

105 

-4- 26 

81 

— 6 

Iroisième 


Rougeàtre. 

7 

i 

» 

» 


10 

26 

42 

97 

- 4 - 41 

156 

-4- 61 

première 

lente 

Bianche. 

8 

i 

» 

» 

» 

10 

34 

47 

87 

h- 54 

98 

-4- 64 

troisième 

très rapide 

Bianche. 

9 

i 

» 

» 

» 

10 

43 

26 

79 

-4- 3 

102 

— 12 

première 

rapide 

Bianche avec inllammation progressive. 

10 

i 

» 


» 

10 

58 

39 

127 

-t- 48 

138 

-4- 39 

troisième 

durée 1« */ z 

Bianche avec trainée. 

11 

ii 

» 


» 

11 

21 

47 

„ 

» 

» 

. 

première 

durée l s ’/ % 

Bianche élincelante. 

12 

ii 

» 


» 

11 

49 

27 

150 

■+• 64 

141 

-4- 61 

troisième 

rapide 

Bianche avec trainée. 

13 

» 


» 

„ 

12 

3 

19 

125 

-+- 34 

160 

-4- 43 

» 

>» 

Bianche. 

14 

ii 

» 

» 

„ 

12 

6 

32 

127 

- 4 - 43 

105 

-4- 32 

qnatrième 


Bianche. 

15 

ii 

» 


,, 

12 

13 

1 

162 

•+• 53 

178 

-4- 53 

» 

» 

Bianche. 

16 

ii 

» 

» 

,1 

12 

36 

12 

110 

-4- 26 

153 

-4- 24 

comme Jupiler 

lente 

Bianche avec trainée. 

17 

» 

» 

» 


12 

51 

43 

178 

- 4 - 48 

188 

-t- 47 

deuxième 

un peu lente 

Bianche réduite en vapeur avec trainée. 

18 

ii 

» 



12 

52 

43 

144 

37 

150 

-4- 29 

» 

Irès-rapide 

Bianche. 

19 

H 

„ 

» 

» 

13 

13 

46 

139 

-t- 34 

167 

-4- 34 

qualrième 

» 

Bianche. 

20 

ii 


» 

„ 

13 

15 

54 

141 

-4- 17 

153 

-4- 24 


» 

Bianche. 

21 

ii 

» 



13 

18 

42 

124 

-4- 22 

140 

-4- 11 


» 

Bianche. 

22 

ii 

» 

„ 


13 

20 

32 

125 

— 7 

107 

— 31 

première 

très-lente 

Très-blanche plus brillante que Sirius. 

23 

ii 


» 

„ 

13 

28 

27 

105 

-4- 3 

120 

- 28 

qnatrième 

fori rapide 

Bianche. 

24 

» 

„ 


„ 

13 

30 

2 

103 

-4- 17 

152 

-4- 27 

denxième 

rapide 

Bianche avec une longue trainée. 

25 

ii 

„ 



13 

43 

43 

129 

-4- 23 

164 

-4- 16 

» 

lente 

Bianche. 

2G 

a 

* 



13 

44 

12 

157 

-4- 56 

114 

-4- 38 

" 


Bianche avec trainée. 




















































1 

g 




misti: 

C0!IHE\CE!IEJ1T 

F 

IN 

GRAMI! 

«TESSE 

OBSERI'ATIONS 

8 

5 

DATE 

Temps locai 

ascension 

droite 

déclinaison 

ascension 

droite 

jdéclinaison 

27 

11 

1869 

12 

novemb. 

I3h 

53 m 

27 5 

136° 

- 4 - 41° 

168° 

-t- 22° 

troisicme 

très-rapide 

Bianche. 

28 

11 

» 

» 


14 

5 

16 

140 

-4- 16 

127 

-4- 1 

. 

rapide 

Bianche. 

29 

11 

» 

» 


14 

9 

56 

121 

-4- 13 

134 ■ 

— 5 

quatrième 

très-rapide 

Bianche. 

30 

11 

» 


» 

14 

13 

39 

144 

-v 7 

146 

-1- 33 

» 


Bianche. 

31 

11 

» 


» 

14 

15 

54 

122 

-+- 7. 

148 

-4- 6 

» 

, 

Bianche. 

32 

11 

» 


» 

14 

16 

15 

79 

— 4 

120 

-4- 3 

deuxième 

lente 

Bianche. 

33 

11 

» 

» 

“ 

14 

23 

25 

121 

*+■ 8 

146 

-4- 7 

troisième 

rapide 

Bianche. 

34 

11 

* 

* 

* 

14 

24 

52 

89 

- 4 - 1 

119 

— 20 

première 

lente 

Bianche plus brillante quo Sirius, Irajectoire courbe allumée 
comme uu flambeau avec trainée. 

35 

II 

* 


” 

14 

25 

8 

157 

-i- 72 

196 

• 4 - 49 

deuxième 

8 

Bianche. 


En résumé le nombre dcs Étoiles filarites observées résulte comme il suil: 

Avant 10 heures.Nombre des Étoiles observées. 1 

de IO à 11 beures. „ , . 9 

de 11 à 12 » . „ „ » 


de 12 à 13 
de 13 à 14 
de 14 à 15 


Moyenne horaire. n® 7. 































































DEUXIÈME TABLEAU 


Ètoiles Iilantes obseroées pendant la nnit da 13 au 14 IVavembre 4 869 


I 

n 




HEVRE 

COMBEEEMENT 

V 

IN 





i 

DITE 

Temps locai 

ascension 

déclinaison 

ascension 

droile 

déclinaison 

GRANDEUR 

VITESSE 

0 B SE R yd TIO NS 

1 

I 

1869 

13 

novemb. 

10 h 

59 m 

59« 

4° 

-+- 58° 

339° 

72° 

deuxième 

très-rapide 

Bianche aree trainée (Ciel couverl par de longues bandes 
de Cirrho-stratus du sud au nord. 

2 

I 



* 

11 

40 

58 

63 

-4- 47 

48 

-t- 51 

qualrième 

très-rapide 

Rougeàlre avec une très-courle trajecloire (Le ciel se 
couvre à l’est et au zénilb). 

3 

1 

» 


» 

11 

43 

37 

73 

-+- 44 

» 


deaxième 

lente 

Bianche avec irne longue trainée. 

4 

I 

» 


» 

11 

48 

33 

8 

56 

331 

H- 53 

» 

» 

Bianche etineelante (Dccouvert du zénilh à 45° de hauteur). 

5 

I 

» 



11 

49 

28 

92 

-t- 10 

73 

— 17 

première 

rapide 

Bianche avec trainée. 

6 

I 

» 


» 

11 

54 

45 

87 

-t- 89 

1 

-4- 68 

qualrième 

” 

Bianche. 

7 

I 




12 

1 

11 

326 

-+- 73 

309 

-4- 46 

première 

lente 

Bianche ( Couvert au sud ). 

8 

I 

» 

» 

» 

12 

! 

46 

165 

-t- 65 

121 

-t- 63 

troisième 

rapide 

Bianche. 

9 

I 

»' 

» 


12 

12 

29 

123 

-+- 46 

3 

-+- 47 

première 


Bianche avec une longue trainée. 

10 

1 

» 


» 

12 

17 

4 

0 

-t- 87 

321 

-t- 68 

troisième 


Rougeàtre avec trainée. 

10 , 

» 

» 

„ 

„ 

„ 

„ 

„ 

„ 

a. 

„ 


a 

a 


10 „ 

» 

,, 

„ 

„ 

, 

# 

# 

» 


„ 

„ 


a 


11 

1 

» 

» 

» 

12 

17 

29 

198 

-f- 60 

139 

•+■ 63 

première 

rapide 

Bianche. 

12 

» 

» 

» 

» 

12 

17 

35 

' „ 

„ 

» 

» 

troisième 

» 

Bianche. 

13 

I 

» 

» 

» 

12 

20 

26 

8 

-4- 88 

320 

-t- 72 

» 

très-rapide 

Bianche avec trainée ( Couvert et là près du zénilh ). 

13, 


» 

„ 

„ 

„ 

n 


a 

a 

a 

a 

a 



14 

I 

» 

„ 

„ 

12 

25 

11 

160 

-4- 58 

155 

-t- 74 

troisième 

rapide 

Bianche. 

14, 

» 

» 


„ 




a 

„ 

, 

a 

a 



15 

15, 

» 


” 

» 

12 

25 

25 


• 

» 


troisième 

rapide 

Bianche. 

10 

1 

. 

„ 

„ 

12 

27 

4 

no 

31 

45 

■4- 15 

première 

rapide 

Bianche avec trainée. 

17 

I 

» 



12 

29 

li 

188 

-v 61 

218 

-4- 72 

troisième 

très-rapide 

Bianche. 

18 

I 

» 



12 

32 

57 

82 

_ j 

34 

-+■ 3 

première 

rapide 

Bianche avec trainée. 

<8, 

» 

„ 



B - 




» 


„ 

a 



19 

1 

» 

” 


12 

34 

59 

142 

+ 36 

325 

-4- 79 

deuxième 

très-rapide 

Bianche avec trainée. 





































— 





COMRENCEMENT 

FI!« 



OhSERVA TIONS 

o 

| 


ITE 

Temps locai 

ascension c 

léclinaison 

ascension ( 

droite 

léclinaison 

GRANDEUR 

VITESSE 

20 

I 

1869 

3 

novemb. 

12 h 

35 m 

56 > 

103° 

-a- 73° 

14° 

-a- 55° 

deuxième 

très-rapide 

Bianche aree traince. 

20, 


* 



12 

36 

23 

139 

-a- 23 

101 

-a- 7 

première 

rapide 

Bianche avec traince. 

22 




}) 

12 

41 

16 

110 

-a- 22 

43 

-a- 8 

» 

très-rapide 

Bianche axurée. 

23 





12 

46 

12 

109 

-a- 14 

83 

— 2 

troisièm^ 

» 

Bianche. 


11 




12 

46 

47 

112 

-a- 27 

42 

-a- 12 

deuxième 


Bianche. 

| sa 



„ 

12 

47 

19 


,, 

» 


première 


Bianche avec trainée. 

26 

li 



, 

12 

48 

7 

201 

-t- 59 

275 

-a- 57 

» 

» 

Bianche. 


li 




12 

52 

52 

128 

-a- 30 

104 

-a- 12 

» 

» 

Bianche. 

28 

li 




12 

53 

54 

79 

-a- 18 

56 

-a- 7 

deuxième 

» 

Bianche avec trainée. 


li 


„ 


12 

54 

38 

81 

-a- 18 

56 

-a- 6 

» 

» 

Bianche. 

30 

II 

„ 



12 

54 

41 

78 

-a- 16 

56 

-a- 5 

première 

» 

Bianche , brillante cornane Sirius. 

31 

li 

„ 

» 

» 

12 

56 

32 

158 

-v 62 

320 

-a- 73 


* 


31, 

„ 

» 


» 


» 

» 


» 

» 

» 

». 

» 


32 

II 

„ 


„ 

12 

58 

19 

302 

-a- 57 

309 

-a- 36 

première 

lente 

Bianche. 

33 

II 

„ 



12 

59 

21 

110 

-a- 3 

71 

— 12 

» 

» 

Bianche. 

33, 

„ 





» 



» 

» 

» 

» 

» 


34 

II 



» 

13 

0 

22 

110 

-a- 26 

88 

-a- 6 

deuxième 


Bianche. 

35 

„ 



„ 

13 

0 

43 

» 


,, 


» 

» 

Bianche. 

36 

» 




13 

1 

26 

» 


» 

»» 

première 

» 

Bianche. 

37 

II 


» 


13 

2 

26 

112 

-a- 10 

81 

0 

» 

» 


38 

II 

» 


» 

13 

3 

15 

113 

-a- 31 

64 

-a- 32 

première 

lente 

Bianche. 

39 

II 




13 

3 

54 

206 

-a- 60 

255 

-a- 69 

deuxième 

rapide 

Bianche. 

40 

li 



» 

13 

4 

6 

65 

-a- 11 

46 

-a- 11 

„ 

» 

Bianche. 

41 

II 

„ 



13 

4 

18 

71 

-a- 22 

45 

-a- 12 


„ 

Bianche. 

42 

li 

» 



13 

7 

57 

170 

-a- 46 

248 

-a- 63 

première 

très-rapide 

Bianche élincelante 'Ciel sillonné par des Slratus-Cirrhus 
du sud au nord. - Couvert aia sud ). 

43 

II 

» 


» 

13 

10 

20 

151 

-a- 35 

55 

-a- 47 

deuxième 

très-rapide 

Bianche. 

44 

II 



>• 

13 

12 

9 

126 

-a- 10 

113 

-a- 1 

» 

» 

Bianche. 

45 

II 

» 


» 

13 

12 

40 

154 

-a- 31 

173 

-a- 62 


» 

Bianche. 

| 46 

II 



» 

13 

12 

56 

198 

-a- 57 

245 

-a- 63 

première 

» 

Blanche-aaurée avec traince. 

46, 




» 


» 

» 


» 

» 


„ 


47 

II 

» 

» 


13 

16 

44 

250 

-a- 80 

268 

-a- 65 

quatrième 

rapide 

Bianche. 

48 

11 

» 



13 

16 

59 

87 

-a- 3 

70 

— 22 

première 

„ 

Bianche. 

49 


» 



13 

17 

58 

* 

„ 

» 

,, 

deuxième 


Bianche. 

50 

li 

” 



13 

18 

47 

83 

-a- 7 

52 

0 

» 

» 

Bianche. 

51 

II 



JL. 

13 

19 

27 

174 

-a- 61 

203 

-a- 53 

quatrième 

- 

Rougeàtre. 















































1 

1 


HEI1H 

IE 

ocal 

COBMENCEHEST 

F 

IN 

GRAADEIIR 

V1TESSE 

OBSKRVATION S 


1 

TE 

Ten 

ips ! 

ascension 

droite 

déclinaison 

ascension 

droite 

déclinaison 

52 

II 

1869 

13 

novemh. 

135 

20 m 

20» 

124° 

-t- 50» 

110° 

- 4 - 79° 

première 

rapide 

Bianche aree traìnée. 

53 

II 

» 

» 

» 

13 

21 

54 

181 

-4- 50 

250 

-4- 71 

deuxième 

» 

Bianche. 

54 

II 

» 

» 

» 

13 

23 

2 

106 

27 

55 

-4- 13 

première 

» 

Bianche aree une grande traìnée. 

55 

II 

» 

» 

» 

13 

23 

22 

101 

-4- 25 

67 

-4- 13 

» 

» 

Bianche. 

56 

II 

» 

» 

» 

13 

23 

57 

55 

-4- 13 

43 

-4- 8 

troisième 

» 

Bianche. 

57 

II 

» 

» 

» 

13 

24 

24 

173 

-4- 56 

196 

-4- 68 

première 

» 

Bianche avec traìnée. 

58 

II 

» 


» 

13 

26 

59 

95 

— 17 

56 

— 5 

cornine lupiter 

» 

Bianche. 

59 

II 

» 


» 

13 

27 

0 

102 

-4- 30 

64 

-4- 27 

première 

» 

Bianche. 

59, 

« 

» 

» 

» 



» 

» 

» 


» 

» 

» 


60 

li 

» 

» 

» 

13 

28 

1 

46 

-4- 86 

64 

-4- 17 

première 

» 

Bianche. 

61 

» 

» 

» 

» 

13 

28 

41 

» 

» 

» 


première 

» 

Bianche. 

62 

II 

» 

» 

» 

13 

29 

7 

138 

-4- 29 

119 

-4- 12 

» 

» 

Bianche. 

63 

II 



» 

13 

31 

23 

222 

-t- 77 

304 

-4- 84 

deuxième 


Rougeàtre. 

64 

11 

» 

» 

» 

13 

34 

59 

193 

- 4 - 53 

236 

-4- 62 

» 

lente 

Bianche aree traìnée ( Couvert au sud ). 

65 

» 

» 

» 


13 

40 

0 

» 

» 

» 

» 

» 

» 


66 

» 

» 

» 

» 

13 

36 

58 

» 


» 

>. 

» 

•> 


67 

II 

» 


» 

13 

38 

9 

196 

-4- 50 

214 

-4- 58 

» 

» 


68 

II 

» 

» 

» 

13 

39 

25 

173 

-4- 39 

189 

-4- 53 

troisième 

rapide 

Bianche. 

69 

>» 

» 

» 

» 

13 

39 

34 

» 


» 

» 

» 

» 


70 

» 

» 

» 


13 

44 

7 

» 

„ 

» 

» 

» 

» 

Bianche aree traìnée. 

71 


» 

» 

,, 

13 

44 

50 


„ 


» 

qualrième 

très-rapide 

Rougeàtre. 

72 

» 

» 

» 

» 

13 

45 

52 

» 


» 

» 

deuxième 

rapide 

Bianche. 

73 

» 

» 


„ 

13 

46 

6 

„ 

„ 

a 

» 

troisième 

lente 

Bianche. 

74 

» 

» 

» 

» 

13 

48 

29 

„ 

„ 

» 

» 

» 

» 

Bianche. 

75 

» 

» 

„ 

». 

13 

49 

27 

„ 


» 

» 

» 

rapide 

Bianche. 

76 

» 

» 

„ 

» 

13 

50 

58 

” 

„ 

» 

» 

qualrième 

» 

Bianche. 

77 

» 

„ 

„ 

„ 

13 

51 

19 

„ 

„ 


a 

deuxième 

» 

Bianche. 

78 

» 

» 

» 


13 

56 

12 


„ 

» 

a 

première 

» 

Bianche aree traìnée. 

79 

» 

» 

„ 

„ 

13 

56 

51 



„ 

» 

troisième 

» 

Bianche. 

80 

» 

„ 

„ 

» ' 

13 

56 

59 


„ 

„ 

» 

deuxième 

» 

Bianche. 

81 

» 

» 

» 


13 

57 

52 


» 

» 

» 

» 

» 

Bianche avec traìnée. 

82 

III 

» 

» 

„ 

14 

j 

47 

174 

-+■ 33 

192 

- 4 - 45 

troisième 

» 

Bianche. 

83 

III 

» 

» 

„ 

14 

5 

6 

161 

-4- 30 

154 

-4- 62 

deuxième 


Bianche. 

84 

III 

» 

» 

„ 

14 

7 

59 

139 

-4- 23 

146 

-4- 16 

troisième 


Bianche. 

85 

» 

„ 

» 


14 

8 

25 


B 

„ 

» 

deuxième 

» 

Bianche. 

86 

III 

» 


n 

14 

11 

19 

151 

-4- 34 

136 

-4- 63 

troisième 

» 

Bianche. 

87 

III 

* 

* 

» 

14 

14 

27 

153 

-4- 12 

151 

-4- 28 

première 

* 

Bianche avec bcaucoup de vapeurs. 










































! 

8 

g 

DATE 

HEURE 

Temps locai 

COMMENCEMENT 

FIN 

GRANDELR 

MESSE 

/ OBSERVATIONS 

ascension 

iéclinaison 

ascension 

iéclinaison 

88 


1869 

13 

novemb. 

141» 

51 in 

29» 

» 

» 

. 

, 

première 

rapide 

Bianche. 

89 

ni 




14 

16 

14 

156» 

-4- 20° 

179° 

-4- 13° 


» 





„ 

„ 

14 

16 

54 

140 

-v 14 

111 

-4- 16 

deuxième 


Bianche. 

91 



„ 


14 

18 

50 


» 

» 

» 

première 

» 

Bianche. 

92 

„ 

„ 



14 

19 

4 

» 

». 


» 

» 

» 

Bianche. 

93 

„ 



» 

14 

20 

9 

» 

» 

» 

» 

»> 

» 


9 i 

ni 


„ 


14 

21 

9 

114 

-+- 4 

139 

-4- M 

» 

durée 2 5 

Bianche très-brillante. 

95 

in 


„ 

,, 

14 

21 

9 

113 

6 

140 

-4- 12 


» 

Bianche très-brillante. 

96 

» 

„ 


„ 

14 

21 

48 

» 


» 

» 

» 

» 

Bianche très-brillante (jJ du Lion se couvre). 

97 

ni 

» 

„ 


14 

23 

28 

149 

17 

160 

-4- 38 

deuxième 

rapide 

Bianche. 

98 

hi 


» 


14 

28 

29 

151 

12 

164 

-4- 13 

troisièmo 

lente 

Bianche. 

99 

in 



» 

14 

29 

36 

174 

-+- 22 

174 

-4- 46 

» 

très-rapide 

Bianche ' Le Lion se couvre ). 

100 

ni 

» 

» 

» 

14 

31 

38 

140 

-4- 32 

126 

-4- 54 

» 

lente 

Bianche. 

101 

» 

» 

» 

» 

14 

32 

59 

» 


» 

» 

» 

rapide 

Bianche. 

102 

in 

» 

»» 


14 

33 

4 

127 

-v- 27 

111 

-4- 59 

Jupiler- 

leole 

Bianche. 

103 

IH 

» 


»» 

14 

33 

43 

144 

•+• 22 

151 

-4- 66 

première 

très-rapide 

Bianche avec grande trainée. 

104 

III 



» 

14 

35 

56 

186 

-4- 56 

213 

-t- 72 


rapide 

Bianche disparue derrière les nuages. 

105 

III 

» 

» 


14 

37 

54 

151 

-4- 7 

126 

— 19 

» 

» 

Bianche. 

106 

III 

». 


» 

14 

39 

4 

168 

-4- 50 

151 

-4- 85 

deuxième 

» 

Bianche. 

107 

III 



» 

14 

40 

42 

151 

-4- 62 

123 

-4- 86 

Iroisième 

très-rapide 

Bianche. 

108 

III 



» 

14 

42 

29 

174 

-4- 45 

201 

-4- 61 

„ 

„ 

Bianche avec trainée. 

109 

III 

» 

» 


14 

43 

29 

152 

-4- 32 

187 

-4- 26 

première 

rapide 

Bianche. 

110 

111 

» 

» 


14 

46 

10 

202 

-4- 53 

249 

-4- 64 

deuxième 

très-rapide 

Bianche avec trainée. 

111 

III 

» 


»» 

14 

48 

36 

299 

-4- 64 

310 

-4- 47 

» 


Bianche. 

112 

III 



» 

14 

50 

18 

30 

-4- 70 

339 

-4- 59 

Iroisième 

rapide 

Bianche. 

113 


» 



14 

50 

29 


» 

»> 


première 

» 

Bianche, trajcctoire courbe très-longue. 

114 

III 

» 


» 

14 

55 

20 

52 

-4- 79 

321 

-4- 62 

, 

„ 

Bianche avec trainée. 

115 

III 



» 

14 

56 

24 

172 

-4- 68 

234 

-4- 64 

deuxième 

„ 

Bianche. 

116 

116, 

III 

" 


” 

14 

56 

40 

374 

-t- 62 

213 

-4- 79 

première 

• 

Bianche. 

116 s 

» 

. 

» 

» 

» 

» 

» 

„ 

» 

„ 



” 


116 3 

» 

» 

» 


» 

» 

» 


„ 






116., 

» 

» 

»» 

»» 

» 


» 

» 

» 

„ 





U6 5 

» 

» 


» 

»» 

» 

» 

» 

» 

„ 





117 





14 

59 

4 








118 





14 


31 




” 


très-rapide 

Bianche. 















Bianche. 

119 

IH 




15 

0 

9 

152 

-4- 63 

173 

-4- 87 

» 

très-rapide 

Bianche. _ - - 






































a 

h 

g 

DATE 

HEURE 

Temps locai 

COHMENCEMEXT 

F 

IN 

GRANDEUR 

VITESSE 

OSSERVA TIONS 

ascension 

droite 

déclinaison 

ascension 

droite 

déclinaison 

120 

» 

1869 

13 

novemb. 

15h 

0 n, 

44 s 

» 

,, 

„ 

„ 

première 

rapide 

Bianche ( Lion découvert ). 

121 

III 

» 


» 

15 

2 

13 

238° 

-t- 87° 

319° 

-t- 63° 

» 

» 

Bianche. 

122 

III 

» 


» 

15 

3 

19 

139 

53 

111 

-+■ 35 

» 

» 

Bianche. 

123 

III 

.. 


» 

15 

4 

34 

159 

-r- 64 

212 

-t- 49 

» 

durée 3 S 

Bianche très-lente. 

124 

III 



* 

15 

6 

28 

156 

-+- 67 

157 

H- 50 

” 

rapide 

Bianche avec grande Iratnée. 


ET01LES OBSERVEES LA DERNIERE IIEURE. 


15 10 
15 13 
15 15 
15 20 
15 25 
15 30 


il 15h IO" 1 

i 15 13 
i 15 15 
i 15 20 
i 15 25 
r 15 30 
ì 15 35 


I Trois indéterminées ; qualre e 
près de la pelile Ourse. 


e le Coclier et Cassiopèe ; et u 


15 45 à 15 
15 50 à 15 

15 55 à 1G 

16 0 à 16 


13 à 15b 34« or 
une trajectoiri 
verte pour la dnrée de deux secondes. 

8 . 

10 à 15*> 40 m 40 s on en a vu une fort brillante. 

7 toutes divergentes du Lion, qnclqu’une avec couleur verdàlre 


.. 12 . 

En résumé le nombre total des Étoiles observées rcsultc comme il suit : 

Avant 11 heures.N" 1 

de 11 à 12 heures. » e 

»> 12 à 13 » ;. » 36 

„ 13 à 14 » » 50 

„ 14 à 15 » » 42 

„ 15 à 16 ..» 221. 

Total K° 266 

En moyenne pour chaque licure. 53 > 20 


S£e ^ijiecfeur c/é f’Ohei'v-afoir'e 

ALEXANDRE DORNA. 























































• 3 **% * WHKÈ* 
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E.xplication des Signes 


la /« ùtfiUs /UmiOe otsermU 

^ mài■ riti /2 au/ j3 - Vcjvtvuòr. 


tytv in diga e 7es ètoides filan/es ohseroèes 
fa^nuiù da., 75 ruj, // yooon/>res. 

JStoi.lcs fi laneen de I* grana 


fitotles filari 
Etvile.s filari 


es de tjrurtdeur indéterminee. 


OBSERVATOIRE ASTRONOM1QUE DE L UNIVERSITE DE TURIN 


Le-Directeur de 1’ Otservatoire 
ts4/e'He*sn ^r' < _2'oT l L<^' 


■K ^ 
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OBSERVATOIRE ASTRONOMIQ^UE DE L UNIVERSITE DE TURIN 




















































































































































































EFFEMERIDI 


DEL SOLE, DELLA LUNA E DEI PIANETI PRINCIPALI 

CALCOLATE PER TORINO IN TEMPO MEDIO CIVILE DI ROMA 

PEK L’ A N N O 1870 

dall’assistente professore GIUSEPPE MAZZOLA 


ECLISSI. 

17 Gennaio. Eclisse totale di Luna invisibile a Torino. 

31 Gennaio. Eclisse parziale di Sole invisibile a Torino. 

28 Giugno. Eclisse parziale di Sole invisibile a Torino. 

Luglio. Eclisse totale di Luna visibile a Torino: 

13 Principio dell’eclisse .. 0“ 34” pomeridiane del 12. 

Principio dell’eclisse totale. 10 34 

Fine dell’eclisse totale. O li antimeridiane del 13. 

Fine dell’eclisse. 1 ** 

28 Luglio. Eclisse parziale di Sole invisibile a Torino. 

22 Dicembre. Eclisse totale di Sole visibile in parte a Tonno: 

Principio.52 m antimeridiane. 

. . 2 33 pomeridiane. 

Grandézza dell’eclisse 0,89, preso per unità il diametro del Sole. 




















































































SOLE 


Gennaio 

Febbraio 

Marzo 

Aprile 

o S 

TEMPO MEDIO DI ROMA 

gl 

TEMPO MEDIO DI ROMA 

? s 

TEMPO MEDIO DI ROMA 

o « 

TEMPO MEDIO DI ROMA 

§ s 

Blascerc 

Passaggio 

Trainon- 

o s 

Nascere 

Passaggio 

Tramon- 

Ss 

Nascere 

Passaggio 

al 

Tramon- 

|s 

Nascere 

Passaggio 

Tramon¬ 

■° 



meridiano 

tare 

~ 



meridiano 

tare 

-O 



meridiano 



•a 



meridiano 

tare 


h 

n. 

h 

m 

, 

h 

m 


h 

m 

h 

m 

, 

h 

m 


h 

m 

h 

m 


h 

m 


h 

m 

h 

m 

, 

b 

m 

i 

8 

0 

12 

22 

51 

4 

46 

1 

7 

41 

12 

32 

52 

5 

25 

1 

6 

59 

12 

31 

32 

6 

4 

1 

6 

2 

12 

22 

56 

6 

45 

2 

8 

0 

12 

23 

20 

4 

47 

2 

7 

40 

12 

32 

59 

5 

26 

2 

6 

58 

12 

31 

20 

6 

6 

2 

6 

0 

12 

22 

38 

6 

46 

3 

8 

0 

12 

23 

48 

4 

48 

3 

7 

39 

12 

33 

6 

5 

28 

3 

6 

56 

12 

31 

8 

6 

7 

3 

5 

58 

12 

22 

20 

6 

47 

4 

8 

0 

12 

24 

15 

4 

49 

4 

7 

38 

12 

33 

12 

5 

29 

4 

6 

54 

12 

30 

54 

6 

9 

4 

5 

56 

12 

22 

2 

6 

49 

5 

8 

0 

12 

24 

42 

4 

50 

5 

7 

36 

12 

33 

17 

5 

31 

5 

6 

52 

12 

30 

41 

6 

IO 

5 

5 

55 

12 

21 

44 

6 

50 

6 

8 

0 

12 

25 

9 

4 

51 

6 

7 

35 

12 

33 

21 

5 

32 

6 

6 

50 

12 

30 

27 

6 

11 

6 

5 

53 

12 

21 

27 

6 

51 

7 

7 

59 

12 

25 

35 

4 
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SOLE 


TEMPO MEDIO DI ROMA 

Passaggio Tramon- 
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12 15 50 
12 15 43 
12 15 37 
12 15 32 


12 15 27 
12 15 22 

12 15 19 
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12 15 12 

12 15 15 
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12 15 27 

12 15 32 
12 15 38 
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12 15 50 
12 15 58 
12 16 5 

12 16 13 
12 16 21 


Giugno 


TEMPO MEDIO DI ROMA 

Passaggio Trainon- 


12 16 30 
12 16 40 
12 16 49 
12 16 
12 17 


12 17 20 
12 17 31 
12 17 42 
12 17 54 
12 18 5 


12 18 17 

12 18 29 
12 18 42 
12 18 54 
12 19 7 


12 19 19 
12 19 32 
12 19 45 
12 19 58 
12 20 11 


12 20 24 
12 20 37 
12 20 50 
12 21 3 
12 21 16 


12 21 28 
12 21 41 
12 21 54 
12 22 6 
12 22 18 




Luglio 
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NOTA SULLA INEDIA ARITMETICA NEL CALCOLO DI COMPENSAZIONE 

(Estratto dagli Atti della Reale Accademia delle Scienze di Torino. Voi. V) 


Il metodo dei minimi quadrati, che viene pure chia¬ 
mato calcolo degli errori, e calcolo di compensazione , 
si fonda sul principio, che in una serie di misure, ri¬ 
dotte allo stesso grado di precisione, i valori più probabili 
delle incognite dipendenti dalle misure, siano quelli pei 
quali la somma dei quadrati degli errori delle misure è 
minima. 

Alcuni Autori, come il Prof. Schiavoni, nel secondo 
volume del suo Trattato di geodesia, ammettono questo 
principio senza dimostrazione. 

Gli Autori che lo dimostrano, premettono la proposi¬ 
zione, che il valore più probabile risultante da due o 
più misure, ugualmente precise, di una stessa grandezza, 
sia la media aritmetica delle misure. 

Encke fu il primo il quale, ammessa la verità di tal 
proposizione quando le misure sono solamente due, ne 
ha dato una dimostrazione generale nella-sua esposizione 
del metodo dei minimi quadrati. 

Gli Autori che vollero dopo dimostrare la stessa pro¬ 
posizione , in generale, hanno ripetuto i ragionamenti di 
Encke; come Chauvenet, il quale espose ampiamente il 
metodo dei minimi quadrati, traendo partito dei migliori 
scritti su tal materia, nell’appendice al secondo volume 
della sua Astronomia sferica pratica. 

Altri che si scostarono dalla dimostrazione di Encke 
sono caduti in una petizione di principio. 

Nel voi. I, fase. XVI della serie II dei Rendiconti del 
Reale Istituto Lombardo di Scienze e Lettere (adunanza del 

13 agosto 1868), venne censurata anche la dimostrazione 

di Encke, e sono esposte due altre dimostrazioni della 
stessa proposizione. . . .. 

La prima di queste dimostrazioni si fonda su principn 
affatto diversi da quelli di Encke, e dato che siano tro¬ 
vati da tutti di più facile concessione, non havvi pero 
alcun dubbio che essi conducono al risultamento tinaie 
per una via meno semplice. 

La seconda dimostrazione è nella sua sostanza una 
modificazione di quella di Encke , che pare dovrebbe ac¬ 
cettarsi da tutti d’ora innanzi, perchè esente dallobDie- 
zione che si può fare alla dimostrazione di questo Autore, 
che « niente indica che la correzione da apportarsi a 

risultato ì (a.-f-a,) in conseguenza di una terza osser¬ 
vazione a, non debba esser pure funzione dei risultati 
precedenti a , ed » ; mentre Encke stabilisce che a 
correzione sia soltanto una funzione del risultato suaue 
e di d l , ponendo l’equazione 



L’Autore delle nuove due dimostrazioni pone alla se¬ 
conda di queste « per unica ipotesi, che essendo consi¬ 
derati come uguali in faccia al risultato tutti i dati a , 
b, c, d, ecc. siano pure considerati come eguali e di 
ugual precisione le loro combinazioni simili, per esempio 

ì(a-*-6), |(a-+-c), |(6-t-c), ecc. »; ammettendo «con 
Encke come evidente per sè , che il risultato più plau¬ 
sibile di due dati a e 6 sia la media aritmetica ^(a-i- b) •. 

L’Autore così ragiona : 

« Siano tre valori osservati a, b, c. E manifesto, che 
» se invece di sole tre osservazioni, ne consideriamo 
» altre tre, che abbiano dati gli Stessi valori a, b , c , il 
» risultato plausibile delle sei osservazioni a, b, c, a, b, c 
» sarà identico a quello delle tre sole a, b, c. 

« Noi possiamo ora aggruppare le sei osservazioni due 
a due, in valori medii, nel modo seguente : 



» ed è palese, che questi tre valori hanno egual peso; 

» quindi il risultato da adottarsi fra a', b', c' sarà eguale 
» al risultato fra a, b, c. Similmente formando con a', b', c 1 - 
» nuovi risultati a", b", c", tali che 



» il risultato medio fra a", b",c" sarà sempre lo' stesso. 
» E così ancora se si faccia la media 



. Ora è facile mostrare, che in queste derivazioni i va- 
. lori a"\ b {x) , c W andranno tutti e tre convergendo inde- 
. finitamente verso l’unico ed identico limite -i- c ,, 

• che raggiungono per n = <*> . Basta per tal fine con- 
» siderare, che se a, b, c rajrpresentano le Ordinate dei 
» tre vertici di un triangolo rettilineo, saranno a', b', c' 
„ le ordinate dei- tre punti di mezzo de’ suoi lati, ed è 
„ noto che questi tre punti di mezzo determinano un 

























» secondo triangolo inscritto al primo ed avente il me- 
» desimo centro di gravità. Similmente.». 

Non tutti vorranno seguire in quella via il chiarissimo 
Autore, perchè, se essa può allettare in principio gli 
amanti della statica, anche questi troveranno che tal via 
diventa intricatissima, passando dalle tre misure a, b, c 
a quattro, e poi a cinque, ecc., allorché si vuole una 
sintesi in cui si veggano, come è da desiderarsi, chia¬ 
ramente le cose che son dette. 

L’Autore stesso, alla fine della sua Nota, lascia tra¬ 
vedere la convenienza di eliminare le considerazioni 
statiche; ma venendo al fatto deU’eliminazione si limita 
al solo caso di tre misure, e dà le seguenti formole, da 
esso dedotte, per successiva sostituzione nelle espressioni 
precedenti [1], [2], [3], ecc.: 


w= 1. (2»±2)aH-(2-+l)&-i-(2-+l) c 
3 2» ’ 

6W= !. (2" + l) aH .(2»±l)6H-(2"+l) c 
3 2" ’ 


cW= 


1 (2»q:l)a+(2'> + l)6 + (2» + llc 

3 2« - 


» nelle quali conviene adottare i segni superiori per n 
» pari e gl’inferiori per n impari. Si vede facilmente che 
» per n = oo esse si riducono tutte e tre alla espressione 
» limite -(a + i+c) ». 


u-iuiusiicue 


queste formole pel caso generale di m misure a b c 
affine di dedurne i valori limiti di «W, M») «(»)’ écc " ’ 
Ma si può far a meno di tale complicazione di¬ 
mostrando il nuovo principio della media aritmetica 
indipendentemente da qualunque considerazione della 
geometna e della statica, colle più semplici nozioni del- 
1 algebra elementare, come segue : 


s, =a, ■+• «, ■+■ c, ■+• .; 

v l —a l — b l ; 

a _ s, — a, b _ s,— h t 

s g = a s -*-ò g -t-c s -4- .; 

ecc. 

s„_,—a„_, s„_, — 

fl ” = ' m-1 ; 6 " = - m-t ; 

s„ = a„-h b„-t-c„ ■+■ .; 

v„=a „— b„ . 

Ne verranno per conseguenza 
s, = s ; v.~ — 


s,— c, 
Ct ~m — 1 ’ 


S 3 =S a ; 

ecc. ; 

S n ~ Sn-1 


m — 1 ’ 
v » 

m —1 ’ 


ecc. 


m — 1 ’ 

e quindi, qualunque sia n, saranno 

-(-Tprérr 

Onde, crescendo n, la s„ rimarrà costantemente uguale 

ad a-*-b-*-c-*- .e la differenza v n convergerà verso 

zero; ed al limite n = <» si avrà 




a-n6-+ 


Dimostrazione di una proprietà della media aritmetica, 
utile nel calcolo di compensazione. 

Le lettere a, b, c, rappresentino m numeri qualunoue 
e siano H ’ 


■,a + b-*-c+ ....la somma di tutti questi numeri, e 

za ~ b . la differenza di due qualunque di 

6ssi, ci e b. 


Coi numeri dati si formino i seguenti : 



Si vede inoltre, che per valori finiti di n, nelle suc¬ 
cessive derivazioni, i valori dei nuovi elementi che si 
sostituiscono a quelli che precedono , convergono tutti 

continuamente verso questo limite —. J In modo che 

® e a, b, c .rappresentano delle misure, il sistema 

b t ,'C t .) è preferibile, in quanto ai singoli 

elementi, al sistema (a, b, c, .), e cosi successiva¬ 

mente; e nell’insieme ciascun sistema di misure equivale 
all’unica misura valore il più probabile risultante 
da tutte le misure effettive a, b, c, . — ..] • 

ALESSANDRO DORNA. 



































^tlli cd cftecjio (^eu><xt<mo <)e(TT!3wLvet,òii;<x t)i Acuito 


N EL L’ANNO 18 6 9 


Atti della R. Accademia delle scienze di Torino. Voi. IV. 

Annales de l’Observatoire Royal de Bruxelles ( Observations météorologiques). 
M. id. physique centrai de Russie (année 1865). 

W. id. I. de Paris - Tome IX, 1868 (Mémoires). 

Annual report ot thè board of Regents of thè Smithsonian Institution for 
thè year 1866. 

Atlas des orages de l’année 1865, rédigé par l’Observatoire impérial sur les 
documents recueillis et discutés par les Administra- 
tions départementales, publié sous les auspices 
du Ministre de l’Instruction publique, et avec le 
concours de l’Association scientifique de France. 
Id. id. de l’année 1867. 

Id. id. id. 1868. 

Astronomical observations made at thè United States naval Observatory during 
thè years 1851-1852 - (Washington ). 

Id. and Meteorological observations id. id. 1865. 

Id. and Magnetical and Meteorological observations made at thè 

Royal Observatory, Greenwich in thè years 1865-1866. 
Annalen der K. K. Sternwarte in Wien — Jahrgang, 1865. 

Bullettino meteorologico dell’Osservatorio del Collegio Romano. 

Id. delle osservazioni meteorologiche ozonometriche di Catterina Scar- 
pellini. 

Id. del R. Osservatorio di Palermo. 

Id. dell’ Osservatorio del R. Collegio Carlo Alberto in Moncalieri. 

Id. dell’ Osservatorio di Venezia. 

Id. della Specola R. di Napoli. 

Id. medico-statistico compilato dall’Uffizio d’igiene della città di Torino. 
Id. trimestrale del Club Alpino italiano. 

Beobachtungen des meteorologischen Observatoriums auf dem Hohen- 
peissenberg von 1851-1864. - VII Supplement band zu den Annalen der 
Miinchener Sternwarte. 

Craveri Federico. — Osservazioni meteorologiche fatte in Bra nel 1868. 
Uutour Prof. Ch. — Mémoire sur une nouvelle méthode pour déterminer les 
distances de quelques étoiles. 

Denza P. F. — Le aurore polari del 1869 ed i fenomeni cosmici che le accom¬ 
pagnarono - (Memoria). 

Id. — Le stelle cadenti del periodo di Agosto osservate in Piemonte 
_ ed in altre contrade d’Italia nel 1868.- 

iirago Avv. Raffaele. — Riassunto della teoria del P. Angelo Secchi intorno 
alla relazione dei fenomeni meteorologici colle variazioni del magnetismo 
terrestre. - 1869. 

FaW E- 6- — Système solaire d’après la marche réelle du Soleil. Paris, 


Gylden Dr. H. — Untersuchungen iiber die constitution der atmosphàre und 
aie strahlenbrechung in dersellben — (Mémoires de l’Académie I. des 
Sciences de St-Petersbourg ). 

uorresio G. — Sunti dei lavori scientifici letti e discussi nella Classe di Scienze 
morali, storiche e filologiche della R. Accademia delle Scienze di Torino 
del 1859 al 1865. 

tnldreth M. D. — Results of Meteorological Observations Made at Marietta, 
Ohio, Between 1826 and 1859 inclusive. 

Kaiser Dr. F. — Annalen der Sternwarte in Leiden. - 1868. 

»eteorologische Jagttagelser paa Christiania Observatoriuna. - 1867. 



Meteorologische Beobachtungen der Sternwarte zu Munchen. - 1869. 
Meteorologia italiana pubblicata per cura del Ministero di agricoltura in¬ 
dustria e commercio. - 1869. 

Norsk Meteorologisk Aarbog for 1867. Christiania 1868. 

Osservazioni meteorologiche fatte alla Specola di Brera. Milano, 1869. 
Palmieri Luigi. — Sopra due questioni risguardanti l’elettricismo naturale. 
Napoli, 1868. 

Parmsetti P. Can. — Osservazioni meteorologiche fatte in Alessandria alla 
Specola del Seminario. - 1869. 

Plantamour Prof. E. — Résumé météorologique de l’année 1868. 

Physical observations in thè Arcticseas, by Isaac J. Hayes, M. D. Commandig 
expedition. — Reduced and discussed at thè expense of thè Smithsonian 
Institution, by Charles A. Schott. Washington, june 1867. 

Quetelet M. Ad. — Note sur les Étoiles filantes du mois de novembre 1868. 
Id. — Progrès des travaux statistiques. - 1868. 

Id. — Sur la différence de longitude entre les Observatoires de 
Leyde et de Bruxelles, etc. - 1868. 

Quetelet A. Directeur — Notices extraites de l’annuaire de 1’ Observatoire 
Royal de Bruxelles pour 1869. 

Rendiconti del R. Istituto Lombardo di scienze e lettere. — Serie II, voi. II. 
Relazioni meteorologiche e mediche dei Dottori G. Naniras e A. Berto. 
Ragona Prof. D. — Esposizione e discussione dei risultati del barometro regi¬ 
stratore del R. Osservatorio di Modena per l’anno 1867. 

Respighi Prof. Lorenzo. — Sulla scintillazione delle stelle. Nota II. - 1869. 
Rizzetti Dott. Giuseppe. — Rendiconto statistico dell’Uffizio d’igiene per 
l’anno 1867. 

Saint-Robert (Paul de) — Des changements de température produits dans les 
corps solides de forme prismatique par une tra- 
ction longitudinale. Turin , 1868. 

Id. — Sadi Carnot. Notice biographique. Turin, 1868. 

Schiaparelli Prof. G. V. — Sul principio della media aritmetica nel calcolo 
dei risultati delle osservazioni. - 1868. 

Id. — Le variazioni dell’eccentricità del grand’orbe ed 

i climi terrestri delle epoche geologiche. - 1868. 
Relazioni delle esperienze e visite fatte dagli Allievi della R. Scuola d’Ap- 
plicazione per gli Ingegneri di Torino nelle loro esercitazioni pratiche 
annuali. Anno III, tomo IV. Torino, 1868. 

Sella Q. — Relazione alla R. Accademia delle Scienze di Torino sulla Memoria 
di G. Struever intitolata: • Studii sulla mineralogia italiana, pirite del Pie¬ 
monte e dell’Elba ». 

Svemberg G. — Observations météorologiques à Upsal. 

Secchi P^A. — Memorie dell’Osservatorio del Collegio Romano. - Nuova serie 
dall’anno 1857 al 1859. 

Id. — Intorno alla relazione che passa tra i fenomeni meteorologici 
e le variazioni del magnetismo terrestre. 

Id. — Memorie dell’Osservatorio del Collegio Romano. - Nuova serie 
dal 1860 al 1863. 

Id. — Sul clima di Roma (lettura). 

Id. — Ricerche sulla corrente elettrica, e sue analogie coi fenomeni 
idraulici. 

Id. — Sulla costituzione fisica del Sole ( Ragionamento ). 

Id. — Ricerche sulle macchie solari. e loro movimenti. 

Id. — Le recenti scoperte astronomiche ( Lettura ). 










Secchi P. A. — Serie seconda delle misure micrometriche fatte all’equatoriale 
di Metz del Collegio Romano dal 1863 al 1866 inclusive 
stelle doppie e nebulose. 

Striive 0. — Tabulae quantitatum Besselianarum prò annis 1750 ad 1840 
computatae.— Petropoli 1869. 

Id. — Jahresberiehtam 5 juni 1869 dem comitéder Nicolai-hauptstern- 
warte abgestattet vom Director dersternwarte. 

Id. — Beobachtungen des grossen kometen von 1861. 

Id. Tabulae quantitatum Besselianarum prò annis 1865 ad 1874 

computatae. Petropoli, 1867. 

Tacchini Prof. Cav. P. — Sull’eclisse totale di Sole del 22 dicembre 1870 
visibile dalla Sicilia. 

Id. — Sull’equazione personale. - 1869. 

Verzeichniss von 6323 telescopischen sternen zwischen -t- 3° und +9° decli- 
nation; welche in den Munchener zonen-beobachtimgen vorkommen re- 
ducirt auf den anfang des iahres 1850 nebst vergleichung mit den beo- 
bachtimgen von Lalande, Bessel, Riimker und Schjellernp. 


Verbesserungen zu den declinationen des verzeichnisses von 9412 Acquatorial- 
Sternen Zvischen -*-3° und —3° declination. 

Zantedeschi Prof. Fr. — Pubbliche date del suo magneto-elettrico ed elettro- 
magnetico. 

Id. — Intorno al magnetismo trasversale alla direzione della 

corrente elettrica. 

Id. — Documenti raccolti intorno alle date di alcune mo- 

, derne scoperte di elettricità applicata. 

Id. — Annotazioni alla topografia atmosferica della statistica 

italiana teorica e pratica del Cav. L. Guala. 


Pierre Dubois — La Tribune chronométrique scientifique et biographique 
( dono del signor Giorgio Tealdi orologiere dell’Osservatorio ). 


Il Direttore riconoscente ringrazia i donatori e li prega di accettare qual ricevuta 
la inserzione dei doni nel bollettino. 
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